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Sevgili Öğrehciler, 
© İdeallerimize ulaşabilmek için Gaga doğru plan ve yöntemlerle yapmamız gere- 
kir. Bu ilke doğrultusunda hazırlanmış elinizdeki konu anlatımlı kitap, iki amaca yönelik 

hazırlanmıştır Okul derslerinize yardımcı olmak, sınavlara ön hazırlık yapmanızı sağlamak: 
i Körü” anlatımı, özellikleri tam kavramanızı sağlayacak nitelikte ve örmek çözümlerle 
“desteklenmiştir. Kitapta bir bölümle ilgil birden fazla test va almaktadır. 

Testler konu akışına uygun ve kolaydan zora ilkesine göre hazırlanmıştır. 

Sevgili öğieridilr, elinizdeki bu kitaba rehberlik ve ölçme sistemini de yansıtmaya çalıştık. 
Çalışmalarınizi yıl içinde düzenli takip edebilmeniz için her esti sonuna “ölçme ve değerlen- 
dirme kutusu" lk | 

Böylece konularla ilgili başarı düzeyinizi düzenli bir şekilde kaydedebilecek, genel tekrara 
yönelik çalışmalarınızı bu verilere göre düzenleyebileceksiniz. 

En içten başarı ve mutluluk dileklerimizle. 
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Tanım : 





Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktanın ikişer ikişer 


“ni kenarlı bir çokgenin iç açılarmın ölçüleri 
birleştirilmesiyle oluşan düzlemsel şekillere dörtgen denir. 


toplamı (ni —2).1809 dir. 


A “Tüm çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplanı 
A “3609 dir. Kenar sayısına bağlı değildir. ve 
- © sabittir. 
D 
B D 
Dışbükey dörtgen İç bükey dörtgen 


Dörtgenlerin genel özellikleri : 





1) Bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 3609 dir. 


G 





A B 
atbicsd-360* 





2) Dış bukey bir dörtgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360* dir. 





ABGD bir dış bükey dörtgen; 
m(DAE) - 709 
“m(ÖCE) -80* 

m(ÂDÖ) - 60* 


M(ÂBÖ) <a 





olduğuna göre a kaç derecedir? 


A)80 B)85 Co: D95 EB 105 















a * 110460 $ 100-360“ ABCD bir dış bükey dörtgen 


JAEJ ve (BEJ açıortay 
m(ÂDÖ) — 1309, 


a - 909 bulunur. 








Yanıt GC 
m(ÖCB) - 709, 
m(ÂEB) - a 
ğ olduğuna göre kaç derecedir? 
ABCD dörtgeninde 
- JAEJ ve İDEJ açıortay olmak üzere; A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 100 
vE mit mi) dir. ii 
TA ABCD bir dış bükey dörtgen 
| TAE ve (BEJ açıortay 
m(ÂDÖ) — 140* 
m(ÖCB) - 1009 
m(ÂEB) za 
Yukarıdaki verilenlere göre a kaç derecedir? 
A) 100 B) 120 C) 130 D) 140 E) 150 Dış açılar toplamı 360“ olduğundan; 


2x 42y450 4 110-3609 

2x -2y-200 isex*y- 100 
AEB üçgeninden Xx * ys a 180“ 
—> 100*-0-180* «-80" olur. 


Yanıt D 


3) Köşegenleri dik kesişen bir dörigende karşılıklı kenar uzunluklarının 
kareleri toplamı birbirine eşittir. eş 








A 
2x 4 2y 4 1404 100-360" 
2x 4 2y - 120 isex4sy-60” B Dp 
AEB üçgeninde x*ytaz180 
60* -a- 180 
C 
a 120*dir. 


— | ABCD dörtgeninde |AC| 1 JBDJ ise; JABIZ * |CD? — |BCİ? * DAF olur. 
KA i Yanıt B 





y 








“ ABCD dörtgeninde, 
(BEJ ve TEDİ açıortay ise 
İm(A)-m(O) hi, 


2 























Afiş yı) ve Blii;, yo) Hoktaları için Ave B 
noktaları arasındaki uzaklık 


LAB İY (şa) (yg) dir. 


i ABCD dörtgensel bölgenin köşegenleri gösteren 


vektörler 5 ve 7. olmak üzere, 














2 2 a me 
Alançapcp) - İLEN <> 


“olur. 


Köşelerinin koordinatları A(- 1, 2) B(3, 2) C(2,-3) DA, 3) olan ABCD 
dörtgeninin köşegen uzunluklarını bulunuz. 





AÇC1,2) B(3, 2) 
ce, -3) D(1,3) 


(AD | V(-1-1)2 4(2—3)? -/5 bulunur. 
(BC|-y/(3—2)7 4(243)” -V1425 -/26 bulunur. 





Köşelerinin koordinatları A(1, 1) B(2, 1) C(2,-— 4) ve D(-3, 2) olan 
ABCD dörtgensel bölgesinin alanını bulunuz. 


Çözüm > 
mm İŞ 
B(2, 1) 
AÇI ,1) GE, 4) 
Pp 
0-3, 2) 


PF-D-B-(3-2,2-1)-(-5,1)ve 
d-Â-CĞ-(MA-2,144)-(-1,5) 
BI V ES)? 417 -/26 

dl YENİ 45 - 26 


<PB,.ğ>-545-100lur. 
Bu durumda, 


A(aBCD)- / LENA <B> 


2 
26.26-10” ee lap -2 tp 











— 2 
bulunur. 





A A A 











Köşelerinin koordinatları A(2, 1) B(1, 2) C(2, - 3) ve D(-3, 1) olan 
ABCD dörtgensel bölgesinin alanını bulunuz. 


(ACI 1 (DB| 

IDA| -4 cm, 
İDC| <5 cm, 
(BC| 6 cm 


JAB| -x olduğuna göre x kaç cm dir? 





A) v3 B) 2/3 C) 3/3 D) V6 E 2v/6 





ABCD dörtgeninde JACJ 1 (DB) olduğundan 
2 4 g2 -62442 

2 42552 

X -27 ise x-3V3 olur. 


Yanıt G 


A .  ABCD dörtgeninde; 
ACI 1 (BD 
JAB| -6 br 


IBG| -4 br 





(CD|—3 br 
olduğuna göre |ADİ — x kaç birimdir? 
A Ho B) 2/10 oy Dy Eg 3v/5 














İİ e 
CD: 
: İ 
En) 
em) 
İON meram 
CD 
: a 














Köşegenleri dik kesişen bir. dörtgenin alanı 


köşegenler çarpımının yarısına eşittir.” 


A 


G 


A(ABCD) - İLACI. IBDI 


TACI 1 (BDJ olduğundan 
62432-x2 44” 

45 —x2 4 16 

Xx -29— x-y29 


Yanıt G 


4) Bir dörtgenin alanı köşegen uzunlukları ile köşegenler arasındaki açının 
sinüsünün çarpımının yansına eşittir. 


A 





A(ABCD) - İ-JAC|-1BD|-sina 





Şekildeki dörtgende |ACIJ N (CD) — (E| 
m(ÖEĞ) z309, 
a IDB| - 10 br 


|AC| - 14 br 


olduğuna göre ABCD dörigeninin alanı kaç br? dir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30. E) 35 





35 br? bulunur. 


Yanıt E 


5) Bir dörtgende köşegenler çizildiğinde karşılıklı alanlar çarpımı eşittir. 


A 


S,, S,, S, ve S, içinde bulunduklan 
bölgelerin alanlannı göstermek üzere 
S,.5,:S,.S, olur. 





6) Bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarını köşe kabul eden dörtgen bir 
paralelkenar olup, bu paralelkenarın alanı; dörtgehiri alanının yarısına eşittir. 


D K 


B. 
K,L, E ve F orta noktalar olmak üzere KLEF dörtgeni paralelkenardır. 
A(ABCD) — 2A(EFKİ) olur. 
































> 


GC 


ABCD dörigeninde S,, S,,. 5, ve S, içinde 


bulundukları bölgelerin alanları ise 5,.5, -5,.S, 
dir. 


İspat: 


GC 
IBOlsmvelODI <nolsun. 


S 
2 
EŞ 


5,5, — 5,5. bulunur. 
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/ 
i 
i 
, 
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ABCD dış bükey bir dörtgen E, K, L ve F 

ABCD dışbükey bir dörtgen R Mika Yap - 
orta noktalar. 

AE| — |EB E E 7 

ME ERİERİ Alan(AEF) — 5 br? 

AK) — (KD 

ir B D Alan(KCL) — 7 br? 

JBF| — |FG| 

(KEJ 1 ŞEFİ 

IKE| - 3 br, 

JEFİ -4br G 


olduğuna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç cm? dir? : 
uğuna g g $ olduğuna göre, EKLF dörtgeninin alanı kaç br? dir? 


A) 12 B) 24 G) 36 D) 48 E) 60 A 12 B) 18 G 24 D) 86 E 48 


EFKL dörtgeni (EF) JEK| olduğundan bir 
dikdörtgen olur A(ABCD) - 2A(EFKL) ise 
A(ABCD) -2.12 -24 br? 


E, E K, L orta noktalar olduğundan EFKL 
bir paralelkenar 


BD) köşegeni çizilirse EF orta taban 


Alan (AEE) —Sise 





Alan(BEFD) — 3S olur. 


Alan (KEL) — A ise 





Yanıt B : G Alan(BKLD) - 3A dır. 


Bu durumda Alan(ABCD) — 48 br? ve Alan(EKLF) — 24 br? bulunur. 


Yeni Cc 





a) C EFKL dörigeni paralelkenardır.. 


> “dörtgendir. z : 
:d Köşegenler dik kesi ise -EFKL | | 
 dikdörtgendir. b «cc 
d) Köşegen uzunlukları eşit vE dik k ker ise 2. 
| © EFKL dörigeni k kare olur. e 








« Şekildeki dörigende E, EK KoeL bulundukları 
© kenarların. orta noktaları olmak üzere; yy 





Cöşegenler eşit ise E KL dörigeni 











ACI ve IBDİ köşegener çizilir. 
; EKİM. ei EL olur (orta taban) 
Bu durumda | E EK 1SI ELİ Lap air 
Beni b çimde EE yi BD Ti KLve 




















01uab/J0 

















D ABCD dışbükey dörtgen 





olduğuna göre |x — yj kaçtır? 


A 40  B)50 C) 60 





IDEJ| ve |BEJ| açıortay 
m(DER) - 40* 
m(BAD) -y 
m (&CD) XxX 

D) 70 E) 80 


ABCD dışbükey dört- 
gen (AEJ iç açıortay, 


BEJ dış açıortay 
m(ÂEB) - 209 
m(ÂDÖ) —X 


m(ÖCB) -y 


olduğuna göre x * y toplamı kaç derecedir? 





A) 190 B) 200 G) 210 
D 
A y 
Xx 
B G 
VA) 
/ 
g0” 
E 


D) 220 E) 230 


ABCD dışbükey dörtgen 
(BEJ ve |CEJ açıortay, 


m(BEĞ) - 80” 
m/(BAD) —X 


m(ÂDG) - y 


olduğuna göre x * y toplamı kaç derecedir? 


A) 160 B) 170 GC) 180 


D) 190 OE) 200 














ABCD içbükey dörtige- 
ninde, 


m(BAD) - 40* 
m(EBÖ) -m 


m(ECD) <n ve 





m(EDK) —k 


olduğuna göre m * n * k toplamı kaç derecedir? 








A) 360 B) 380 G) 400 D) 420 E) 440 
D G ABCD dış bükey dörtgen 
(GEJ ve (DEJ açıortay 
m(ÖEĞ) - 70* 
m(DAB) Xx 
m(ĞBÂ) - y 
olduğuna göre x * y toplamı kaç derecedir? 
A) 100 B)110 C)120 D130 EB 140 
ABCD bir dörtgen 
R İCEJ ve (DEJ| açıortay 
m(DAB) - 60* 
Xx m(ĞBE) 70 
60“ 70 
A E ' B 
olduğuna göre m(ÖEĞ) zx kaç derecedir? 
A) 50 B) 55 GC) 60 D) 65 E) 70 





7. 











Şekildeki dörtgende 
(BEJ ve (ED) açıortay, 
p  MĞCD)-b, 


m 


m (BAD) sa, 


b/ m(BED) -c veb 4 2c-440* 


olduğuna göre a kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 
A ABCD dörtgeninde 
4 (BG) — |CD| — JABI, 
B4110' xÖD M(ABC) — 1109 
- N m(BCD) — 609 
60 
C 
olduğuna göre m(ÂDG) — x kaç derecedir? 
A) 120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160 
> ABCD içbükey dört- 


geninde, 
JAG| -8 br 


BD - 16 br olduğuna 
göre ABCD içbükey 





dörtgeninin alanı 
D kaçbr? dir? 
A) 48 B) 54 GC) 60 D) 64 E) 72 


11. 


12. 


ç ABCD bir dış bükey dörtgen 


IDA| - 5 br, 


5 g O İDGJ-6br, 


IBCİ - 8 br olduğuna göre 
x in alabileceği en büyük 


A x B tamsayı değeri kaçtır? 


A) 14 o B)15 C) 16 D) 17 E7 18 


> D TABİLIECİ, 
JAB| - 6 br, 
(BC) - 8 br 


IDA| — |DCJ < 13 br 
B 8 Ğ 


olduğuna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç br? dir? 


A) 64 B) 74 Cc) 84 D) 94 E) 104 
A Şekildeki ABC dörtgeninde 
e (ABI 1 BC) 
4 4 Pam 
m (BAD) - 60“ 
> D. JABI-JADJ-JBOJ<4br 
4 
G 


olduğuna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç br? dir? 


A) 4W3 41) B) 43-1) O 2341) 


D) 23-1) E) 4341 





18JUa64J00, 








14. 


(ACI N (BDİ - (E| 
m(ÂED) - 60, 
JACİ| < 6/3 cm 


p İDB|s16cm 


olduğuna göre ABCD iç bükey dörtgeninin alanı kaç 
br? dir? 


A) 36 


B) 48 


Cc) 72 D) 96 E) 108 


Şekildeki ABCD dörtgeninde 
m(ÂBG) - 1509, 

m(BAD) - 60", 

JAB) — JAD| < 6 br, 


(BC) < 8 br 





olduğuna göre x kaç br dir? 


A) 10 B) 10/3 C)14 D) 16 E) 20 

















g. D 
e 
XxX 
çe 
” İY 


B 


yl -40” ise x-y)-80“dir. 





YemiE 
&. 
2. 
E 
2. 
as20“-b—b-a-20 
ABCD dörtgeninde 
Xx -y4s2a * 180 - 2b - 360 ise 
x4y 180 :2b-2a 
x*yz18042(b—-a) 
x4yz18042.20*-220*dir. - 
ib 





D BCE üçgeninde 






b4c-100* 


xy 4 J80-2b4 J80-2c - 360 
x*#yz2(b*o) 


X4#y52.100-200' olur. 





İç bükey dörtgende — 
180-m4180-k440-n. 


400—-m*4k*n olur. 





d41cs70'-180“ 


EDE üçgeninde, 


dstc-110* 
ABCD dörtgeninde Xx42a42c41y-360 


X4y41220-360ise x*y-1400lur 


b4-cs80-180ise 


GC 
X ABCD dörtgeninde ise 


Yemi E 


Yanız E 














ABCD dörtgeninde 

60 470 42d 4 2c-360" 

2d 42c-230 

d4c- 115 olduğundan DEĞ üçgeninde, 
d*tc4sx- 180 

1154x-180 — x-65* olur. 


Yanıt B 


b 4 2c - 440” ABCD içbükey dörtgeninden X4-ysa-c 


x*ysbs4sc-360" ABCD dörtgeninden, 


c-astbsc-360* b42c-3604a 


440 - 360 sa olduğundan a-80" 


YentbD 


ABCD dörtgeninde (BD| köşe- 
geni çizilirse BDC üçgeni eş- 
kenar üçgen olur, bu durumda 
ABD üçgeni ikizkenar üçgen 
olduğundan m(ÂDB) - 80*ve 
m) - 1409 olur. 





Yanıt G 


1810ab4J0() 














Alan(ABCD) - Alan(ABC) 4 Alan(ACD) 
N & , 8.(16-x) 








2 
> 4X464—4X 
Alan(ABCD) — 64 bulunur. 
Yanıt D 
10. ğ 6 ç ABCD dörtgeninde (BDJ| kö- 
Şegeni çizilirse, 
” a İDB| < 14 olur, bu dururnda, 
x < 5 t* 14 olduğundan. 
x< 19isexin en büyük tam 
A Xx B sayı değeri 18 olur. 
Yanıt E 
11. 13 D (AC köşegeni çizilirse 
“İ  JAGJ-10brve 
AHİ — 12 br bulunur. 
Alan(ABCD) — Alan(ABC) 4 Alan(ADC) 
6.8 , 10.12 
g2 
-24460-84br” 
Yanıt C 


: 
: 
; 
) 
j 
, 
i 
i 
| 
| 
, 
| 
, 
; 
: 
I 
i 
; 
| 
; 
! 
i 
i 
i 
i 





IBDI köşegeni çizilirse ABD 
üçgeni eşkenar üçgen ve 
m(ÖBÜ) - 30* elde edilir. 


Alan(ABCD) - Alan(ABD) * Alan(BDC) 


2 
YAZI Üy aşama 
-—— *44-sin30 


-4Y/344-4(W/3 41) 





Yanıt A 


13. 


Alan(ABCD) - 3.63 .16.sin60* 


gil iç 3 
83.8. 7 


-72.cm> bulunur. 


Yanıt C 


(BDJ köşegeni çizilirse, ABD 
üçgeni eşkenar üçgen, DBÜ 
üçgeni dik üçgen olur. 


14. 


Bu durumda x - 10br 





Yant A 

















ABCD dışbükey dörtgen |DEJ 
ve (EBJ açiortay, 


m(DAB) — 100“ 


m(ÖCB) — 1209 





olduğuna göre m(ÖEF) — « kaç derecedir? 


A) 10 B)15 G) 20 D) 25 E) 30 


(ACI 4 (DBİ, 
İDA| -3 br 
İDCJ - 4 br 
(BC| <5 br 


olduğuna göre 





JAB) - x kaç birimdir? 





AVE B22 g5 De g4 
A 17 ABCD dörtgeninde, 
D 
(ABİ - 18 br, 
BC| -24 br ve 
18 iye VB 
JAD| — |DGJ — 17 br 
olduğuna göre 
B 24 CcC 


ABCD dörtgeninin alanı kaç brzdir? 


A) 308 B)312 C)324 D)336 EB 330 








Şekildeki dörtgende; 
İDA| -8 br 

IBC| -6 br 

İGE| — JEA| 

(DF — |FBİ 

p İEF-Xx 








m(DAB) - m(ÂBÖ) — 90* olduğuna göre x kaç br dir? 





A) 3 B) 4 C) 5 DD 3Y2Z RS? e 
Ea 
CD 
—).. 
——— 
i CD 
— 
m | 
D ACD üçgeninde 
Alan (FAB) - 4 cm? 
- Alan (BDĞ) - 9 cm? 
Cc 
E 
A 


olduğuna göre ADC üçgensel bölgesinin alanı en az 
kaç cm? olabilir? 


A 20 B)22 C) 24 D) 25 E) 26 


ABCD bir dörtgen 
JAE|  (EBİ 

JAFİ — İFDİ 

IDKİ — |KGİ 

lEF| - 6 br 

JFK| — 5 br 
m(EFR) — 1509 








B CcC 


olduğuna göre Alan(ABCD) kaç br? dir? 


A 30 Bian OSO DE EB 70 


8. 











A (BEJ açıortay 


80 — e m (BAE) — 80*, 
ç 100 m(BED) - 1009, 
dg m(ECD) —x 
m(ÂDÖ) -y 


olduğuna göre x - y farkı kaç derecedir? 


A) 105 B) 110 G) 115 D) 120 E) 125 


G ABCD dörtgeninde 
JAB| - 12 br 
4 5 IBGİ| — 5 br 
| (AD| <4 br 


12 m 
2 IDC| <xbr 


olduğuna göre, x in alabileceği en küçük tamsayı 
değeri kaçtır? 


A) 4 B) 5 Cc) 6 D) 7 E) 10 


ABCD dışbükey dört- 
gen (DEJ| ve |CEJ açı- 
E ortay, 


m(DEĞ) - 50* 


m(DAB) za 





m(ÂBÖ) -b 
olduğuna göre a * b toplamı kaç derecedir? 


A) 220 B) 240 G) 260 D) 280 E) 300 



































10. ABCD dışbükey dört- 






























Dn 
gen |CE| ve (DEJ| açıor- 
tay (ABI 1 (BGJ 
m (BAD) 1109 ra 
i 
iş EZE 
7 
olduğuna göre m(ÖEĞ) — «kaç derecedir? 
A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 
11. A ABCD içbükey dörtgen 
ACI 1 (BD 
a (ACI 1 (BDJ 
< JAB| — 10 br 
B IBC| — 6 br 
(CD) - 15 br 
D 
lAD|—x 
olduğuna göre |AD| — x kaç birimdir? 
A) 11 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17 
an 
i i va 
12. A ABCD dışbükey dörtgen | i i 
JAE| < |EBİ i 
AKİ < IKDİ e 
IDEJ — |FGJ 
(EK) 1 (KFI 
G JKE| <5 cm, İKF| > 10 cm 


olduğuna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) SO OB)60 Cc) 70 D) 80 E) 100 








YAAA ANAYA 
























in 


İRİ 






















ÜZEL DÜRTGENLER 














YAMUK 
i Sadece iki kenarı paralel olan dörtgenlere yamuk 
Tanım : denir. 
D 
D GC e 
i z ii G 
A4 
N / 
A B Ne 
N —z 
Ne DU 
B — 
ABCD bir dış bükey dörtgen ve (ABJ // (DC| ise ABCD dörtgenine yarnuk 1 
denir. Ya da yalnız iki kenarı paralel olan dörtgenlere yamuk denir. AD (/ BC ise ABCD yamuktur. 
C 
EE 
NE | 
Ml e i 
© e N 
z hi e i 
A 





Taban 


© Şekildeki dörtgende ABCD bir yamuk ise 
i ABİ/ DC alır. 


Bir yamuğun paralel oları kenarlanna yamuğun tabanları, tabanlan 
haricindeki iki kenarına yamuğun yan kenarları denir. Tabarılar arasındaki 
uzaklığa yarmuğun yüksekliği, yan kenarların orta noktalanrı birleştiren doğru 
parçasına yamuğun orta tabanı denir. 








: ABCD yamıiğunda TEF) orta taban olmak üzere; 
 TEFİ/ LABI (/ TDCİ dir. 


Tanım : e. zak dn e 





A B 


Özel olarak, yan kenarlardan biri tabanlarına dik alan yamuğa dik yamuk 
denir. 

















(DAJ 1 JAB) 
: i IDAJ 1 (DGI 
9 w IDA| <9 br 
> > CB|-15b 
A a B ' 
A a B 


Şekildeki ABCD dik yamuğunda; 


olduğuna göre a - c farkı kaçtır? 





























GFB dik üçgeninde pisagor bağıntısından; 














« Köşegenleridikkesişen birdik yantukta yüksekliğin 


© karesi taban uzunluklarının çarpımına eşittir. 

















A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 12 (442-627 4x2 
i © Şekildeki dik yamukta Z-ncdir. 
1648x4X -364x7 in 
8x-20 İspat: 
ni Üre ii 
— c.H a-c B xz 5 
© GADdik üçgeninde pisagor bağıntısı kullanılır. |(AB|-44 3 -> bulunur — 
: ; Emi BE Hi 
© ABCD dik yamuğunun alanı; > 
, (CHİ 1 JAB| çizilirse; # 
(a*c).h G > 
Alan(ABCD) -—5“— AR. 
“olur. Yan kenarlardan; dik olanı yamuğun (GHİ 9 br ve z 
“ yüksekliğidir. 15 (HB| < 12 br bulunur. « DKAC paralelkenarı çizilirse 
9 G İDCİZIKAİ —colur. 
criZsaise D 4 Ç ABCD dik yamuk © DKİİ AC olduğundan 
a-c-12olur ACI 1 (BC) « İDKJ 1 İDCİ ve öklid bağıntısından 
A c 12 B : ac bulunur. 
a x |DGC| -4 cm, yn i 
zi JAB| - 20 cm 
20 g İDAlsx 
olduğuna göre x kaçtır? 
A) 6 B) 8 GC) 10 D) 12 E) 14 
Gözü — 
D 4 G (DAJ 1 JABJ Bid a (CHİ yüksekliği çizilirse, 
(DG) 1 (DAJ, Öklid bağıntısından; 
6 » (DC > 4 cm Xx 4.16 > x2-64 
XxX : 
IDA|-6 cm, x -8 bulunur. 
- (ABİ - (Bc) 
- B A HGB 
olduğuna göre |AB| kaç cm dir? 
YeniB 
A) 6 pp E G7 p p 8 

















Şekildeki dik yamukta 
(CAJ 1 (DBI 
IDC| - 1cm 


JAB| —- 4 cm ise x kaçtır? 





A) 2 B) 3 o 3 D) 


ENİ 
D 
b 


DCKA paralelkenarı çizilir- 
se; 


JAK| — |DG| — 1 cm ve 
KD 1 DB olur. 


Öklid bağıntısından 








Xx -1.4isex-2 bulunur. 


Yanıt A 





ABCD dik yamuk 
ACI 1 (DBI 
JAD| -9 em, 


JBC| — 15 cm 





DC|—x 





ABİ —y 


olduğuna göre 5 kaçtır? 























4 kk 
X kameri nl e Ee 
İğ vaz bar  CCFUMLADI gi 
© ADCE paralelkenar olur ve ADI — ICF —b, 


: İEBI —a—cbulunur. ri 





Yanıt G 


ABCD yamuk AB // DC 
ma, m(B)-0veaşs0-90* 


JAD| — 12 br, |DCJ 7 br, BC| -5 br 





olduğuna göre |AB| - x kaç br? dir? 


A) 15 B) 16 G) 17 D) 20 E) 22 





CE // AD çizilirse AECD paralelke- 
nar ve m(ECB) -90* bulunur. 


Pisagor bağıntısının JEBİ — 13 ise 
JAB| 20 





Yanıt D 





























— Yamukta orta taban yan kenarların orta noktalarını birleştiği doğru 
parçasıdır. Orta taban alt ve üst tabana paraleldir. 

















“AB // DC olmak üzere yan kenarların oria 
“noktaların birleştirilmesiyle oluşan TEF) doğru 
« parçasına orta taban denir ve İEF| 7 LABI /İDCİ. 


dir DC / EF / AB olduğundan; 





“TERİ LİE or. 
i 2 0 ei ii EKİ Ni ILFİ gi $ pa 
JEL) < |KF| > 5 olur bu durumda; 
JEF| < 252 ve (KL pe olarak bulunur. 





e ABCD yamuk 






(DC // (ABI 


Ç E ve F orta noktalar 





/ e 5 ç DC| <6 cm 
A m g İABI-10cm 
olduğuna göre |KL| kaç cm dir? 
5 7 
A) 1 B) 2 o 3 D) 3 5 
Çözüm 
: is .İDC| 6 . 
Şekilde |EK |-| LFİs 5-5 
AB 
JEL İsikri İŞİ .10. 


olarak bulunur, bu durumda |KU| - 2 
olur. 








Yanıt B 














a GE LE yam asar me 











(ABJ / IDGJ 
TAE)|, (DE), (CFJ ve (BFJ açıortay, 
IDA| - 10 cm, 

JEF| < 3 cm, 

(CB| < 12 cm, 

(AE), (DE), 

(GF) ve (BF) açıortay 


olduğuna göre |ABİ| * |CD| toplamı kaçtır? 


A) 24 B) 26 G) 28 D) 30 E) 32 





(DE| 1 (AE ve (GFJ 1 (BFJ olur, DG / AB olduğundan bu durumda |(KLJ 
orta taban olur. 

JABİSIDCİ, 44 
JABİ * |DG| — 28 bulunur. 


Yanıt C 





ABCD dörtgen e 
(ABI // DG) 

IDE) — JEAJ 

(Ec) 1 (CB 

di a B |CBJ-8cm 

(CE| <3 

(ABİ -a 


İDG| -c 
olduğuna göre a * c toplamı kaçtır? 


A) 10 B) 12 G) 16 D) 18 E) 20 





















ABCD yamuk İDE) ve TAEJ açıortay ise 
| İDEJ TAE dir. 


























TEF) // TABI çizilirse F orta nokta olur. Bu durumda JEF| < 5 bulunur. 


JEFİ orta taban olduğundan aze -5 isea*c-10 bulunur. 














Yanıt A 
D G AB/DC 
IBHJ 1 (ADI 
H i JAB > 2IDCİ, 
(CHİ - 5 em 
A B 
olduğuna göre |CB| — x kaç cm dir? 
A) 4: B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 
E ABCD yamuğu ABE üçgenine tamamlanır- 


sa, EC) — |CBİ ve 





İDE) — |AD| olur bu durumda 


JEG| > |CBİ| -5 cm olur. 





Yanıt B 





<> Bir yamuğun alanı alt taban ve üst taban toplamının yüksekliği ile 


çarpımının yansına eşittir. 








A a B 


Şekilde Alan(ABCD) — A(ADB) * A(DCB) 





A B 


Şekildeki ABCD yamuğunun, alanı, orta tabanı ile yüksekliğinin çarpımına 


eşittir. 
AaBcp) - (ABİ:İCDD 


—lJErJ.h olur. 





D 4 G - — ABCD yamuk 
(AB) 1 JDAJ 
6 İDCJ 1 (DAJ 


ABİ -8 cm 





A — Bp İADİs6cm 
IDG| -4cm 
olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 28 B) 30 Cc) 32 D) 34 





8 -4).g“ 
Alan(ABCD) EE - 36cm? bulunur. 
1 


E) 36 


Yanıt E 






































iü 



























in 


Şekildeki ABCD yamuğunda 
“Alan(ABD) - Alan(ACB) olduğundan; 
© Alan(ADO) - Alan(OBC) olur. 


. 











Şekilde 
(AB) / (DCI, 
(BH) 1 (DHİ 


E ve F orta noktalar 





JEF|-6 cm 








IBH| <4 cm 
olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 


Çözüm” 


(EF) ABCD yamuğunun orta tabanıdır. 
Alan(ABCD) > |EF| . İHBİ 
-6.4 


—24 cm? 





D C AB/DC 
JAE| - 2JEBİ, 
2İDCİ - 3İEBİ 


Alan (CAB) -8cm? 





A E B 
olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı Kaç cm? dir? 


A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 





E) 28 


Yanıt D 





E) 36 


çar 














sama 





D sn Cc 


A——y———vE 2n B 
ân 


Alan (ADE) - Lan -8cm? 
n.h—4 cm? olur. 


Alan(ABCD) - gran 








Yanıt B 
D G Şekilde AB // DC 
(AB| — 2/DC| 
Alan (ÖCE) - 12cm? 
A E B 
olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 
A) 18 B) 24 Cc) 30 D) 36 E) 48 
k.h a 
Alan (DEC) — 9 olduğundan 
gi. 12cm? - k.h 24cm? 
Alan(ABCD) - İSİ — 36 cm? bulunur. 
Yanıt D 















































AB / DC |CE)| - |EBİ olmak üzere, ABCD yamuğunda 


Alan(ABCD) - 2Alan (AED) dir. 


Bir yamuğun yan kenarlarından birinin orta noktasının, diğer yan kenann 
uç noktalarına birleştirilmesiyle oluşan üçgenin alani, yamuğun alanının 


yansına eşittir. 


İspat: 





A B K 


İDEJ| doğrusal uzatılırsa; 

İDE| < JEKİ olur. A(ÖCE) - A(EBK) 
İDE| — |EK| olduğundan 

A(ADE) - A(AEK) bu durumda 
A(ABCD) - 2A(ÂED) olur. 





AB/DC |CE|-|EBİ 


ABCD yamuğunun alanı kaç cm? 





D C 
(ADI LIDEJ |DA| 12cm 
5 j 
12 i E İDE| - 6 cm olduğuna göre, 
dir? 
A B 
A) 38 B) 54 C) 72 D) 76 











A B 
(AE) çizilirse; 
Alan (ADE) - 1 -6-12 - 36 cm? 


bu durumda A(ABCD) — 2.36 - 72 cm? bulurur. 


AB / DC 

lEF|J orta taban 
PEJEF| 

A(PCD) - 7 cm? 


A(ABP) — 14 cm? 


ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 28 B) 42 GC) 44 D) 56 


Çözüm 








A(EDÖ) - A(EPC) ve 
A(AEB) - A(APB) olduğundan 


A B 


A(ABCD) -74144S -2S olduğundan S-21 
A(ABCD) — 42 olur. 


Yanıt C 


E) 84 


Yanıt B 





A 


olmak üzere köşegenlerin kesin woktasında babana 
çizilen paralel doğru parçasının uzunluğu; 


Jac;. 
li dir. 


LEF İS 


a 





a 


B 


© Bir yamiukta paralel olatı kenar uzunlukları a ve c 





Sie 





















































D ç ABCD yamuğunda köşegenler çizildi- 
; NS ğinde paralel olmayan tarafta kalan 
bölgelerin alanlan eşittir. Dörtgenlerde 
karşılıklı alanlar çarpımı eşit olduğun- 
dan; S2 -A.Bolur. 


A 8 
İspat : 
7 
> 
A 8 


A(ADB) — A(ABC) olduğundan 
S,tB-B45S, >S,z5S, olur. 





AB/DC JACIN (DB) — (E) 


D G 
Alan (ABE) - 16 cm? 
Alan (ÖF) - 4cm? 
A B 


olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 28 B) 32 C) 36 D) 48 E) 60 





o 
m 





A 


w 


A(ADE) — A(BEC)  S denirse 
S2? -16.4veS-8cm2dir. 
A(ABCD) — 2S 4 16 * 4 ten 


— 36 cm? bulunur. 


Yanıt G 











D c Şekilde AB / DC // EF 
JAE| - 2JEDİ 
E F JAB| - 2/DC| 
Alan (KCD) - 18 cm? 


A B 


olduğuna göre ABCD yamuğunun alani kaç cm? dir? 


A) 81 B) 108 C) 144 D) 160 E) 162 


Alan (ÖKĞ) -ah. 18 


a.h - 36 cm? olur. 








- 162cm bulunur. 


Yanit E 


Tanım : 


Taban açılannın ölçüleri birbirine eşit olan bir yamuğa ikizkenar yamuk 


denir. G 


İkizkenar yamukta 
JAD| - |BCJ ve m(â-m(B) 


m() - m(6) olur. 





180“—-x p? pa 
m(Â) 4 m(Ö) - 1809 ve 


m(B) -m(G) - 1809 dir. 





























AB/ DC 

IDA| - |BCİ 

(ACI açıortay ve 
(ACI L (BC) 





A B 


olduğuna göre m (ÖCA) kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 O) 45 D) 60 Eg 75 





D fe ABCD ikizkenar yamuk olduğundan 


m(Â) —m(B) -20 olur. 


DC / AB olduğundan 
Sa Za m(ĞAB) - m(ÖCÂ) 
2 — m ş 
ABC üçgeninde 
8a - 90“ 
« -30“ bulunur. 
Yanıt B 
>» 
D C 
A B 


ABCD ikizkenar yamuk AB // DC |DA| — |BGİ iken |AC| — (DB) ikizkenar 
yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşittir. i 








AB / DC ve |DA| - |BCİ olan ikizkenar yarukta köşegenlerir kesim 
noktası o ise, |AO| -|OB| ve |DO|-|0Gİ olur. 

















AB / DG 
DA| - (BGJ 
(CA| - |EBİ 


m(DEB) - 80* 


m(DAĞ) - 10* 


A B 


olduğuna göre a Kaç derecedir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 





A 3 
(ABJ köşegeni çizilirse; 

İDB| — |AC| — JEB| olduğundan 
m(DAĞ) - m(ÖBÖ) -10* dir. 


m(SDE) - 80* ve ÖBE den a — 109 bulunur. 





Yanıt C 
D C AB / DG 
IDA| - |BCJ |DB| 10 br 
10 
m(DAB) — 159 
159 

A B 
olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç br? dir? 
A) 20 B) 25 c) 30 D) 35 E 40 









ABCD yamuğunda K, L, M ve N kenar orta 
“ Hoktalar İSE; 
Alan(KLMN) — 


Alan CARE) dir. 


- İspat 


A E B 


A(EFKL) | .h/2 m 2 M2 | LE A gir, 


G A(ABCD) -İLEL.h (0LE1- 9) 
© olduğundan 


ç ACAPED).. A(EFKL) dir. 








Alan(ECB) — 








ki e © 


ABCD yanuğunda,; IEA! — |ED| 


olmak tzere; 


Alan CARE) dir. 


İspat: 





- EFT orta tabanı çizilirse; 


VEFL.İ EEE 


EA(ECB) meni Zr ei 2 LER Kk 


2 2 
Alan(ABCD) -I EF W.h olduğundan 


Alan ECD) > Alan(ECB) bulunur. 


2 





ABCD ikizkenar yamuk olduğundan 
JAC)| - |DBİ| - 10 br olur. 


ni ABE de m(ÂBE) -150 


Köşegenler ve aradaki açı bilinen dört- 
genin alanı; 





A(ABCD) - 310-10-sin150* 


25 br” bulunur. 
Yanıt B 








Şekildeki ikizkenar yamukta DAE üçgeni ile FBE üçgenleri eş 


üçgenlerdir. 


olur. 


dir. Dolayısıyla |AH| — 


İkizkenar yamukta |AB| - a |DOJ — c ile gösterilirse; |AE|-|FBJ- 58 


> AB/DC |DA|-|CB| ve (CH) 1 TABİ olmak üzere JAH| - (HB) « |DOJ 


a 5 & olur. (AHİ orta tabandır. 








AB // DC, |DA| - |BCİ, 


(CH) 1 TABİ, |DC| - 8 em 


İHB| - 4 cm 
S Xx 
olduğuna göre JAH| — x kaç cm 
dir? 
A X H 4 B 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 14. E) 16 








A x H 4 B 


JAH| & |HBİ - İDCİ olduğundan x -8 4-412 cm bulunur. 
Yanıt C 








(AH 








Şekilde AB // DC |DA| -|CBJ 





D Xx G 
(DH) 4 JABI 
JAH|-4cm 
IHB| - 12 cm 
A 4 12 B 
olduğuna göre |DGİ — x kaç cm dir? 
A) 6 B) 8 Cc) 9 D) 10 E) 11 





A 4 8 E 4 B 
İCEJ 1 (ABJ çizilirse; 
JAHİ — |EBİ < 4 olur. Bu durumda |HE| - |DCJ — 8 olur. 


Yanıt B 





Şekilde AB / DC |DA| -|BCJ 
(CHİ 1 JAB) JAH| <6 br 
(CHİ < 4 br 





B 


olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç br? dir? “© © 


A) 14 B) 18 C) 20 D) 24 E) 36 





JAB|#ne| bi DE öldlğüncli 
JAB) * İDC| — 12 olur. 
Alan(ABCD) - İZİ - 24br? olur. 
Yanıt D 





ini 
E 





D Xx 


'ABCD ikizkenar yamık olimak üzere; 
GlAEİ yy 

İECI &xise 
Alan(ABCD) - x.yolür.. 























— A 
pe G2 G 











Köşegenleri dik kesişen bir ikizkenar  yamükta 


yamuğun yüksekliği h a 5 olur. 








v 
AB/İDC IDAl—ICBI 

TEF) orta tabati 

IDBI (ACI ve (BH IDCİ iken 

EF BH EŞ a 
Alan(ABCD) - “5k olduğuda 


hh olur. 




















AB /DC 
IDA| — (BG 
IBHJ L (DG 
(CAJ 1 (DBİ 
i o İDCJsdcm 
A 16 B  JABJ<16cm 
olduğuna göre |BHİ| — h kaç cm dir? 
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 
Çözüm 
İHB | ML olduğundan 
|HB | az 10cm bulunur. 
AB/DC 
İDA| — (BC) 
(ACI 1 (DBJ 
(BH) 1 (DC) 
(BH) - 12 cm 


olduğuna göre yamuğun alanı kaç cm? dir? 


A) 72 B) 108 C) 132 D) 144 





A(ABCD) - Sh —h-h 1212 -144br” olur. 














Özel Dörtgenler 


G 
D 
EF 
E 
B 
A 
Köşelerinin koordinatlan A, B, C ve D olan bir yamukta E ve F 
E) 14 orta noktalar olmak üzere; (lEF|| nun | DÖjlve|lABJ| türünden ifadesi 
DÖJ| JAB 





ABCD yamuğunun M(1, 1) merkezli, 2 oranlı homoteti dönüşümü altındaki 

görüntüsü A'B'C'D' yamuğudur. A'B'C'D' yamuğunun köşe koordinatları 

A'2, 4) BX6,8) C'-4,2) D'(- 6, 0) olduğuna göre, ABCD yamuğunun 
Yanıt G orta taban uzunluğunu bulunuz. 





Analitik düzlemdeP(x,, y,) noktasının Mfx,, y,) merkezli ve K oranlı ho- 
moteti dönüşümü altındaki görüntüsü H(P) x- M * k(P — M) olduğundan; 
ilk durumdaki köşelerinin koordinatlan A(x,, yı), BX,. Yo) Cb, Ya) ve 
Dy, ya) olsun. 


Bu durumda, 

A SM4KA-M) 

©.4-(1,1)42.4-1,y,-1) 

(2, 4)-(1, 1)4 (2x, -2, 2y, —2) 

©, 4)-(x,-1,2y,-1) 

X-3, Yı-ğ “AlĞIZ) 

B'<M4k(B-M)- (6, 8) —(1, 1) #2 VİA 


ig (6,8)-(2X,-1,2y,—1) 
GSMEKC-M (4,2) (1, 1) 4 26, yg (d, İ 
-4-2x,—1 2-2y,-1 
Yanıt D D'M4AKD-M) (6,0) 4(1,1)42 16, yg) (1, 1 


-6-2x,-1ve0-2y,-1 


Xgz - ve Ya -3> 0-3. 3) olur. 
























































©“ p x ç (DAJ 1 JABJ 
(DA « (po) 
5 . IDA| — 5 br, 
ICBİ — 13 br, 
IDC) — x ve 
Koordinat düzleminde bir yamuksal bölgenin köşe koordinatları A(2, — 4), A y B AB —y 
B(4, 8), C(1, 2), D(2, 8) olduğuna göre, ABCD yamuğunun alanını bulu- Ai La 
Ni A) 6 B) 8 ge Die pp 
De, 8) C(1, 2) 
2. p 4 G ABCD yamuk 
IDA| 1 (ABI 
A2,—4) B(4, 8) Di 
Köşegen vektörleri AĞ ve BD ise AĞ-P veBD-f olsun. m 
a YBU al <B> ) DA| - 8 cm 
olduğundan, AĞ -B -G—-ÂA-(-1,6) JABİ — |BC| 


BO-ü-D-B-(4,-6) 


Lİ V37 
li EZ 


<p, ğ>-—-4-36-—40 
A ELLİ 29 15bulunur. 


e m DE LL 

















olduğuna göre |BG| kaç birimdir? 


A) 8 B) 9 G) 10 D) 12 E) 14 
3 D 4 (ei ABCD dik yamuk 
(ACI 1 (CBİ 
İDC| 4 br 
Xx 
JAB| - 13 br 





> 
w 


13 


olduğuna göre |DA| — x kaç birimdir? 


A2/2 B28 G4 D) 6 E) 6/2 


KM 





5. 




















D G ABCD dik yamuk 
IDAJ 1 (ABJ 
IDAJ 1 (pGj 
(DBI 1 (CAJ 
İCE| -2 br 
A B 
JAE| - 8 brr 
olduğuna göre x kaç birimdir? 


A) 10  B)12 C) 14 D) 16 E) 18 


yawej | 


Şekildeki dörtgende; 
IDC) 1 (BCJ 

(CBI 1 (AB| 

(DAJ 1 (DB) 
(DC| - 9 br 


D 9 G 





A 25 
(ABİ — 25 br 


olduğuna göre |DA| — x kaç birimdir? 


A) 16 Oo B) 18 C) 19 D) 20 E) 22 





b (DCI / JABI 
m(Â) -m(B) - 90“ 
ve $ IDA| < 12 br 
IDC <6 br 
: 8 iBoj-sbr 


olduğuna göre |ABİ - x kaç birimdir? 


A) 16 Oo B) 18 G) 19 D) 20 E) 21 








(DCJ // JABJ 


(DBI 1 ACJ 
ICAJ -7 br 


(DB) - 24 br 





A B 


olduğuna göre |AB| * |CD)| toplamı kaç birimdir? 





A) 14 B) 16 GC) 18 D) 20 p) 25 
D ç (ABI / (DC) 
JAD| * |DCİ — JABİ 
m(B) - 70“ 
pa 7OYA 
A B 
olduğuna göre m(â) ao kaç derecedir? 
A) 20 B) 30 C) 35 D) 40 E) 50 
D 5 G (ABJ / (DGI 
JAB| -30 br 
15 20 iDGİ| z5br 
AD| -15br 
A 30 B O İBG|—20br 


olduğuna göre şekildeki yamuğun yüksekliği kaç 
birimdir? 


A) 4 B) 6 Cc)8 D) 10 E) 12 








11. 


12. 





AB/DC 











D G 
(DEJ ve (CEJ 
açıortay 
. Y  fpalstibr 
IBC) — 9 br 
A E B 
olduğuna göre |ABİ| kaç birimdir? 
A) 15 B) 16 C) 17 D) 19 E 20 
ABCD yamuk 
(AHI açıortay 
(AHI 1 (BCJ 
IDA| - 6 cm 
IDC| 5cm 
olduğuna göre |AB| — x kaç birimdir? 
A) 9 B) 10 0) 11 D) 12 E) 15 
D G 
E F 
P 
A B 


Şekildeki ABCD yamuğunda |EF| orta taban P € (EF| 
Pp — a 2 

Alan(PAB) — 15cm 

Alan(FDÖ) - 12cm? 

olduğuna göre yamuğun alanı kaç cm? dir? 

A) 52 B) 54 GC) 81 


D) 108 OE) 124 








18. 


14, 











D (e) 
A 
Şekilde (AB) // (DGJ| 
(0c| 2 A) 2 
ABİ “3 Alan(DAC) - 10cm 
olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç em? dir? 
A) 25 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 











A B 
Şekilde (AB) / (DC) (BHJ 1 (pCJ 
E ve F orta noktalar JEF| - 10 br 


IBH| — 5 br olduğuna göre Alan(ABCD) kaç br? dir? 


A)35 B)40 O) 45 D) 50 E) 55 














(CHİ 1 (AB) çizilirse 
(CHİ 5 ve |BC| - 13 olduğundan |HB) - 12 
ysxsi2 > y-xs12 bulunur 


Yanıt D 





(CHİ 1 (AB)J çizilirse 
GHB dik üçgeninde a - 6 bulunur. 
Bu durumda |BCİ| — 10 cm bulunur. 


Yanıt G 








(CHİ 1 JABI çizilirse 

JAHİ - İDC| < 4 ve İHBİ < 9 br dir. 
Öklid bağıntısından x2 — 4.9 
x-6br bulunur. 


Yanıt D 





YP) 














A B 

DCÂA üçgeninde öklid bağıntısından 
İDER — 2.8 ise |DE| < 4 brdir. 

DAĞ dik üçgeninde öklid bağıntısından; 
JAE - |DEJ. |ECİ 

B? - 4x 


x 16 bulunur. 











Yanıt D 
5. 
: 
| 
(CHİ 1 (ABI çizilirse; 
AHİ — 16 br, İHBİ — 9 br bulunur. 
İDHİZ — 16.9 — |DH| < 12 br ve |AD| - 20 br bulunur. 
Yanıt D 








A 6 K 13 B 


m(Â) #m(B) 909 olduğundan (CKI // JAD) çizilirse 
m(KCB) 90 ve |BKİ| — 13 br bulunur. 
Bu durumda, JAB) — 19 br bulunur. 


Yanıt GC 








A 


DBCK paralelkenar oluşturulursa |CK)| — 24 br ve 
İAG| — 7 br olur. (CAJ 1 (CKI olduğundan 
AKİ — 25 br bulunur. 


IDC) * JAB) — |AK| — 25 br olur. 





Yanıt E 
11. 
JAD| * |DCİ| < |ABİ olduğundan, 
(KI / TADI çizilirse 
GBK üçgeni ikizkenar üçgen olur. 
m(KGB) z m(GBK) 709 olduğundan « — 40“ bulunur. : 12 
YanıtD 








ICKI // TADI çizilirse ADCK paralelkenan elde edilir. Bu du- 
ramda KOB üçgeni (15, 20, 25) dik üçgeni olur. 


GBK dik üçgenin alanı; 
--—5—- ise n-12 bulunur. 
Z 


Yanıt E 

















A 11 


DC / AB olduğundan m(ĞDE) < m(ÖEÂ) ve 
m(öcE) z m(ĞEB) olur. 
JAB| - 20 bulunur. 
Yanıt E 





DK // BC çizilirse 


DCKB paralelkenar DK 1 AE olur. ADK üçgeni ikizke- 
nar üçgen olur. |AD| — |AK| — 6 olduğundan |AB| - 11 
bulunur. 


Yanıt C 





Alan (FAB) — 15cm? 
Alan(FDÖ) — 120m7 
A(FOĞ) - ADO, 
(DKI çizildiğinde, benzer biçirnde (AK) çizilirse 
A(ÂPB) — A(AKB) olur. 
Bu durumda Alan(DKA) — 27 cm? bulunur. 
A(ABCD) — 2A(DKA) 
—2.27 -54 cm? bulunur. 


Yanıt B 

















2k.h 


A(ÂDÜ) — EŞİ - 10 ise 


ez 
3 
ez 


k.h > 10 cm? 


(3k -2k).h 
2 


Alan(ABCD) 


5 5 
Yanıt A 





14. 








E ve F orta nokta olduğundan (EF) orta taban; 


Er | SES 5 S& olduğundan 


a*c-20brolur 


Alan(ABCD) - e 


0.5 


2 


u 


-50br? bulunur. Yanıt D 




















1 (ABJ / (DCJ 
2a m(B) <a 

m(D) s2a 

|DCJ 4 br 


JAD| -5 br 





A * Xx 
JAB| —x 

olduğuna göre x kaç birimdir? 

A) 7 B) 8 


Cc) 9 D) 10 


(DAJ 1 (ABI 
(DAJ 1 (DCJ 
(DBJ 1 (ACI - 





IDC|-2 cm 


(ABJ-8 cm 





>E 
w 
o 


olduğuna göre |DA| - x kaç birimdir? 


A) 4. B) 6 Cc) 8 D) 10 pg) 12 


(AB) / (DGI 
H (AHİ açıortay 
(AHI 1 (BCI 


(BH| — 2)HCİ 





A x B |DOJ-6br 


olduğuna göre |ABİ — x kaç birimdir? 


A) 14 o B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 








A) 16 


(DCI / JABJ 
mf) 70 
m(B) - 20* 
İDE| - 4 br 
JEG| - 2 br 
JAF| 7 br 
JFB| - 5 br 
JEF| —x 


DA4 E2C 


709 20” 





A)? B3 95 D) 4 p3 


(ABJ // (DGJ 
AR (AEJ ve (DEJ açıortay 
İDE| — 15 br 


JAE| < 20 br 


>p 
w 


olduğuna göre ABCD yamuğunun yüksekliği kaç 
birimdir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
ABCD yamuk 
(ACI 1 (CBJ 

Da (ACI açıortay 

JAD| - |DC| -5 br 

A B |CB|-6br 
olduğuna göre |AG| kaç birimdir? 
A) 6 B) 8 


Cc) 9 


D) 12 E) 13 


ABCD yamuk 
m(DAĞ) — m(ĞAB) 
JAB| — 2JADI 


m(ÖEĞ) -4cm? 





A 
olduğuna göre A(ABCD) kaç cm? dir? 


w 


B) 24 C) 36 D) 48 E) 64 





KA 


8. ABCD yamuk 


D Cc 
(ADI 1 (DKI 
K (GK) — |KBİ 
JAD| - |DK| - 6 cm 
A B 


olduğuna göre A(ABCD) kaç cm? dir? 





iü ii C) 18/3 
D) 36 EZ 
9. D GC ABCD dik yamuk 
m (SGK) — m(KGB) 
i (CK| 6 cm 
IKB| - 5 cm 
A K 5 N 
olduğuna göre |AD| kaç cm dir? 
M2? İZ o3 Dı Bp 
> p e Şekildeki 
ABCD yamuğunda 
E (JECİ-İBE| i 
çi see e pey  — 
/ NX m(DFE) - 60* 
iü B JEF| -8 cm 
JAD| < 12 cm 


olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 36V/3 B) 48y3 C) 52y/3 


D) 56/3 E) 64v3 








11. ABCD yamuk 

D G 
(ADI // (CEJ 
(DGJ / JAB| 

EN SI 

S2 S,:4 cm? 

S, 10 cm? 
A E B 


olduğuna göre Alan(ABCD) kaç cm? dir? 








A) 20 B) 22 C) 24 D) 28 E 32 
12. ABCD yamuk 
D 5 C 
(DCJ // JEF| // JABJ 
IDGC| <5 cm 
ICE 2cm 
A . IFB| -3 cm 
EF| -6 cm 
olduğuna göre |AB| kaç cm dir? İsi 
13 15 17 
A) > B) 7 O) 5 D) 8 E) DE 
13. ABCD ikizkenar yamuk 
D G 
edi . — lAp|sjBGİ 
m(BDÖ) - 30* 
İDB| - 4/3 cm 
A B 


olduğuna göre Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 6/3 B) 10/3 C) 6 


D) 12/3 


E 16/3 
































| birbirlerine eşittir. 





PARALELKENAR 


i Paralelkenarda karşılıklı kenar. uzunlukları da 





 l4BI-IDCI ve JADI-IBCldir... 











Tanım : 


Karşılıklık kenarları paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir. 


A DERE 








B Cc 


ABCD paralelkenar ise |ABJ // (CD| ve (ADJ // |BCJ dir. 


Paralelkenarda karşılıklı açılar eşit ve ardışık açılar bütünlerdir. 





ABCD paralelkenar (AEJ açıortay 


m(ÂDÖ) - 50* 


m(ÂEĞ) za 
B 
olduğuna göre a kaç derecedir? 
A) 80 B) 95 C) 115 D) 120 E) 125 


m(B) - m(Ö) < 509 
m(B) 4 m(Â) - 1809 ise 
m(Â) - 130“ 


TAEJ açıortay olduğundan a — 115“ 





bulunur. 


Yanıt C 


A E Dp ABCD paralelkenar 
(BEJ açıortay 
150* YE (BEJ 1 ŞEFİ | 
m(EFĞ) - 1509 





B i G 
m(ECÜ) -a olduğunagöre a kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 GC) 50 D) 60 E) 70 














m(EFD) — 180-509 - 309 olur. 
AB // DF olduğundan 

m (ABE) - 60* bu durumda 
m(B) - 1209 ise 

m(6) za-60” bulunur. 


Yanıt D 





A 11 E 5 p ABCD paralelkenar JAE| açıortay 





JAE| - 11 cm 


JED| < 5 cm olduğuna göre ABCD 
paralelkenarının çevresi kaç cm 


dir? 

B Cc 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 54 E) 64 
AD // BC olduğundan 





m(EBÖ) — m(ÂEB) za olur. 
Bu durumda |AB| — |AE| — 11 olur. 


Çevre(ABCD) -22 4132-54 





bulunur. 
Yanıt D 
A E x FE D ABCD paralelkenar 
(BF| ve (CEJ açıortay 
8 fECİ-itcm 

(CD|-8 cm 
B 1 Cc 
olduğuna göre |EF| - x kaç cm dir? 
A) 1 B) 2 o) 3 D) 4 E) 5 





“ ABCD paralelkenar ise karşılıklı açılar eşit ve 


« ardışık Hm açılar bütünlerdir. 


m(Â)-m(6) 
“m(B)<m(D) olur. 








ame) 
aa 
Ay 
CD 
Ümre 
Pay 
“CD 
İİ gam 
Li am 
by 

















ABCD paralelkenar 
“ İDEJ açıortay ise 
ADI slAEl olur. 








JABİ - |(DCJ - 8 dir. 


(ADI 1 (BCJ olduğundan 





JABİ - |AF| 8 cm 

bu durumda |FD| — 3 cm olur. 
JEDİ — (DG) — 8 olduğundan 
JEF| — 5 bulunur. 


Yanıt E 





ABCD paralelkenar (DEJ açıortay 


BE) - JEC| 
IBFJ 1 (DEJ 
JEF| - 5 cm 





olduğuna göre |DE| - x kaç cm dir? 


A) 6 B) 8 Cc) 10 D) 12 E) 13 


m(ÂDE) - m(EDG) - a. olsun. 
m(ADE) — m(SEĞ) za 
olduğundan JECİ| — |DCİ olur. 

BFE x ECR olduğundan 

JFE| -|EH| -5 cmdir. 

Bu durumda |ED)| — 10 cm bulunur. 


Yanıt G 


ABCD paralelkenar 





İAEJ açıortay JAEJ 1 JEF| 
IFC| <3 cm 


IDF| 7 em 








B E Cc 


olduğuna göre |JAD| — x kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 C) 12 p E) 13 











olduğuna göre |BH| kaç birimdir? 


5 








IKE|< İZ ise |BHJ- 

















m(BAB) — m/(DAB) za olsun. 

AD / BC 

olduğundan m(DAE) — m(ÂEB) olur. 
m(â -m(Ğ) -2a olduğundan 

|EC| <|FC| 3, 


JAB) — |BEJ — 10 ise x - 13 bulunur. 


Yanıt E 
ABCD paralelkenar 
JAE| ve (DEJ açıortay, 
IBHI 1 (DCJ (DE <3 br 
JAE| - 4 br 
Z pF E) 8 


m(â) * m(D) - 180” olduğundan 
m(DEÂ) > 90" ve 

İDA| — 5 bulunur. 

Açıortay üzerinde alınan bir nokta- 


dan açının kollanna çizilen dikler eşit 
olacağından, |KE| — |LE| — |EM| dir. 


Yanıt C 


ABCD paralelkenar 
IDEJ ve (ECİ açıortay 
JAr| - |BF| 

İDE| - 6 cm, 

ICE| -8 cm, 

JEF| - 4 cm 


olduğuna göre o |CB| - x kaç cm 
dir? 


D) 9 E) 10 


IOAl 
“1OBI 


B E G 


“ ABCD. paralelkenar ve AC) N İBDI — (0/ ise 


1 


1OCI 
IODF olur. 


© O noktası  ABCD  paralelkenarının - ağırlık 
© merkezidir. 

Bir paralelkenarın köşegenleri birbirlerini 
ortalar. 

Bir paralelkenarın ağırlık nterkezi, köşegenlerinin 
« kesişim noktasıdır. 




















B.K E 


ABCD paralelkenarında EF // KL olduğundan 


EOF ile ORL üçgenleri benzerdir. 




















m(D) * m(G) - 1809 olduğundan 
(DEJ 1 (EC dir. 

(DG| < 10 br, 

TEF| uzantısı K ise 

(DK|  |KCİ — (KE) < 5 olur. 


Bu durumda |BC|-x-9 olur. 





Yanıt D 
A D ABCD paralelkenar 
IBE| - JEC| 
/EF| > 7 cm 
7 

B - E — 

olduğuna göre |DF| - x kaç cm dir? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 





A 2k D |BE|-|EC|—kolsun. 


EFG ile AFD üçgenleri benzer üç- 
genler ve benzerlik oranı 5 olur. 





x 14 bulunur. 


Yanıt G 





ABCD bir paralelkenar 
JAE| - JED| - 5 cm 
BD) N (EC) - (Fİ 

IFK) 7 (BCI 





B Ğ 


olduğuna göre |FKİ| - x kaç cm dir? 
40 m İN o. 90 Çe 




















B G 
EFD ile BFG üçgeni benzer ve benzerlik oranı i olur. 
KF / AD olduğundan; 
IBF| İKF| 
IBD| JAD| 
& -iyise x- 2cm bulunur. 
Yanıt D 
F ABCD paralelkenar 
JAE| — |ED| 
IBE|N ACI - (K) 
A E D 
EKİ -3 cm 
B GC 
olduğuna göre |BFJ uzunluğu kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


ÂEK <BKC olduğundan 
(BK) - 6 cm 


ED // BC olduğundan, 


xXx .İ 
x9 2 


Bu durumda |BF| — 18 bulunur. 





> X-9 olur. 





Yanıt E 


© Şekildeki paralelkenarın kenarları ve, vektörel 
« biçimde verildiğinde; 
© ACABCD)İLABIIZ.1LADII- <ABAD>? 


© olur. 





A İ B 





























Bir paralelkenar alanı; tabanı ile 0 tabana ait 


yüksekliğinin çarpinıma eşittir. 








Alan(ABCD) — a.hi, > b.hy, oltr. 


D 








A 


© ABCD paralelkenarında; Alan(ABC)<Alan(ADC) 


D 


B 


G 





A 


B 





Köşegenler çizildiğinde paralelkenarın alanı dört 


eş parçaya bölünür. 








| 

A B 
ABCD paralelkenar ve E € (DC olmak üzere, 
Alan(ABCD) > 2Alan(AEB) 


İspat: 
D E G 
A a B 
Alan(ABCD) — a.h 


Alan(AEB) — gı olduğundan 


Alan(ABCD) — 2Alan(AEB) 








A D ABCD paralelkenar 
IDHİ 1 JAEJ 
HP JAE| -12 cm 
IDH| 8 cm 
B E Cc 


olduğuna göre ABCD paralelkenarın alanı kaç cm? dir? 








A) 60 B) 72 C) 88 D) 96 E) 108 
Çözüm 

emme EŞLİ 

A D 
B E Ğ 
TED) çizilirse; 
Alan(ÂED) z AanfeBe) olur. 
Alan(ABCD) - 2-7--12-8 - 96 cm? bulunur. 
Yanıt D 


























E D  ABCD paralelkenar > 7 
Dry / 
Alan(AEK) — 11cm? i AÇ E 
E —— i EN V. A /,P 
K Alan(EDL) - 7 cm? i Ni j 
B F c : 





olduğuna göre Alan (SFR) * Alan (GFİ) toplamı kaç cm? dir? i 
© Şekildeki ABCD paralelkenarında 


A) 14 B) 16 o-y(yiz)dir. 


C) 18 D) 20 E) 21 











A, B ve S içinde bulunduklan bölgelerin alanlan olsun, 
A(BEĞ) - A(ÂFD) olduğundan 
114748 -A4B48 


A4#B- 18 bulunür. 





Yanıt C 
D F K C ABCD paralelkenar 
Alan(ÂFE) - 13 br? 
Alan (BEK) — 7 br? 
A E B 
olduğuna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç br? dir? .. 
A) 30 B) 40 G) 50 D) 60 E) 70 





BER ile EKB üçgerilerinin yükseklik- 
leri ve tabarları eşit olduğundan 
alarıları eşittir. 


Bu durumda A(ÂFB) -20br” 
B | O halde A(ABCD) — 40 br? bulunur. 


Yanıt B 
































A D.. İspat: 























a EF ç ABCD paralelkenar 
E, F K ve L orta noktalar 
ge 5 s E ç | taralialan& cm? 
ABCD bir paralelkenar |AB| —a, İBC| b ve 
Me (ACI köşegen çizilirse; i N Na ni 
Alan(ABCD) — a.b.sinc. olur. Alan) a 1 e : olduğuna göre paralelkenarın alanı kaç cm? dir? 
A) 30 B) 32 G) 36 D) 38 E) 40 





Alan(ABCD) — 2(ABÖ) olduğundan Alan(ABCD)-a.b.sina 











D. K 
E 
Xx 
â y F 


ABCD paralelkenarında 








© Alen(EBPL) - Alan(KDEP) dir. © 
Alan(AEE) xy e e e e 








— olur. i e e e 
EE zo D F C ABCD paralelkenar |AE| — |ED e A Re 
Alan(EKD ği : Bir paralelkenarın kenarlarının orta noktaları 
IBF| > |FC| JAK|  |BKİ * birleştirilirse || | ii 
D G pa 2 ; e 
E A(DER) - 12 cm 
A K B 
olduğuna göre BOK üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A B A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28 





ABCD dörtgensel bölgesinin köşegenlerini gös- 








C EF,KveLortanoktalar 
tereri vektörler 1 ve VW olmak üzere i lir e i 


> 2 2 i 
e 


2 





| A-28545x8) 88485 





Alan(ABCD) — 


olür. 








45-8 > S-2cm? 


A(ABCD) — 205 - 20.2 - 40 cm? bu- 
lunur. 








Yanıt E 











(ACI çizilirse EF // AC ve benzerlik oranı 5 ise alanlar oranı i olur. 


A(ACD) — A(AGB) olduğundan Alan(BOK) - 24 cm? bulunur. 


y re 







Yanıt D. 








Jevaylaye/ed | 






































Kenar vektörleri AB ve AD ve bir vektörler 


arasındak açı © olayi bir parelelkenarın alanı; 


D G 








a > 
A B 








S-YILABIIZ.ILADIL -<AB,AD> 
ya da i İ 


S-1LABIL. KADI .sine 
bağıntısıyla bulunur. 





ABCD paralelkenannın köşegen vektörleri AĞ 
duğuna göre, bu paralelkenarın JAB) uzunluğu kaç br dir? 











O 
© 


A B 
AB -AE 4 EB olduğundan 
AE -İ1AĞ-1(4,2)-(2,1) 
2 gi : 


EB--İB0--5(2,2)-(1,-1)bulunur. 


O halde 


AB-(©,1)4(1,-1)-(8,0) olur. 
Bu durumda 


ABI vV32 40” -3brbulunur. 


-(4,2)ve BD -(-2,2) ol- 














ABCD paralelkenarının köşegen ve kenar vektörleri sırasıyla AĞ -(8, 6) 
ve AD -(2,6) olduğura göre, paralelkenarın alanını bulunuz. 





©, 6) 


A B 


AD * DÖ -AĞ ve AB-DĞ vektörü olduğundan 


AB - AĞ — AD vektörü olur. 

AB -(8,6)-(2,6)-(4, 0) bulunur. 

S-YABII.JADIIZ — <AB,AD >? 
-İlAB|I 747 40? -4, 

NAD II 4 436 -2/10 — 

Alan(ABCD) - V/1640-64 - (1640 24) - V/1656 - 


bulunur. 


24br” 























2UAY)N2JJ. 


























2. 








80“ 





ABCD paralelkenar (DE| 


açıortay 
m(DCB) — 80“ 


m(DEB) za 


olduğuna göre a kaç derecedir? 


A) 110 


B) 120 


G) 130 





A 
A B 





D) 140 


ABCD paralelkenar (BEJ 


açıortay BEJ 1 
m(EFĞ) - 140* 


m(ÂBG) -a 


olduğuna göre a kaç derecedir? 


A) 50 B) 60 GC) 65 


5 E 3 D 





B. Ğ 





olduğuna göre ABCD paralelkenarının çevresi kaç br 


dir? 


A)22 B)24 C) 26 


D) 70 


ABCD bir paralelkenar 


(AE) açıortay 
AE) -5br, 


JED| -3 br 


D) 28 


E) 150 


JEFİ 


E) 80 


E) 30 





D ABCD bir paralelkenar 


(BE| ve (CE| açıortay 
BC| - 20 cm 





B 20 Cc 


olduğuna göre paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 





A) 50 B) 60 Cc) 70 D) 80 E) 90 
A E x EF p ABCD paralelkenar (BFJ 
ve |CEJ açıortay 
, ( İBCİx12br 
İDGİ| < 8 br 
B 12 GC 
olduğuna göre JEF| — x kaç br dir? 
A) 2 B) 3 C)4 D) 5 E) 6 
A D ABCD paralelkenar 
İDE) açıortay 
x BE) - |ECİ 
JFE| 6 cm 
NİZE ET O BALER 
6 
F 
olduğuna göre |DE| - x kaç cm dir? 
A) 8 B) 10 0) 12 D) 14 E) 16 





A 


8. 














ABCD paralelkenar 
JAE| açıortay i 
TAE) 1 ÇEFİ 

FG - 3 cm, 





IDF| 5cm 


olduğuna göre |AD| - x kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 
A ABCD paralelkenar 
İDFJ açıortay 
IBFJ 1 (prj 
İZ © lan; 
ie (BE -9 cm 


JEC| > 3 cm olduğuna göre |FK| — x kaç cm dir? 





)4 B3 95 Dİ g6 
A p O ABCD paralelkenar (BD| 
köşegen (AHİ 1 (BCJ 
IBO| < |ODİ 
5 İHCİ| — 6 br 

BH TB Ğ (OH) - 5 br 

olduğuna göre |AH| kaç birimdir? 

A6 B7 c) 8 D) 9 p > 





C ABCD paralelkenar 





JAF| — JFBİ 


Alan (AEP) -8br? 


olduğuna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç br? 


dir? 
A) 24 B) 28 o) 32 D) 36 E) 48 
11. ABCD paralelkenar 
2 — K e pa 
Alan(AFE) - 10 cm? 
Alan(EKB) — 6 cm? 
A E B 


olduğuna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç cm? 








dir? 
A) 24 B) 28 Cc) 32 D) 36 E) 40 
12. ABCD paralelkenar 
D G 
JAE| - |EBİ 
F ACI N (DE| < (r? 

Alan (ADR) -6br? 

A ” E di B 


olduğuna göre BEFC dörtgeninin alanı kaç br? dir? 


A) 8 B10 (12 DD14 B15. 


JeuaY)ayeJg 























“ÇÖZÜMLER 
D : G 
Ö/so> 80" 
0 
B0e 1309 
A B 


m (A) - m(G) olduğundan m(Â) -80* ve 


m(ADE) — m(EDÖ) 50 olduğundan a - 1309 bulunur. 











Yanıt C 
m(EFD) - 40* ve m(ÂBE) 4409 - 90* 
olduğundan JAB| /(DC| 
m(ÂBE) -50? bu durumda a - 80“ bulunur. 
Yanıt E 
A 5 E 3 D 
a 
5 5 
Re 
B 8 
m(ABE) < m(EBÖ) - a olsun. 
AD // BC olduğundan m(ÂEB) za olur. 
ÇevrelABCD) -8 48 45 s5 -26br 
Yanıt G 














AD // BG olduğundan 
m(AEB) z m(EBÖ) ve 
m(BEĞ) z m(ECE) olur. 
JAB)| — x olsun, bu durumda 
(ABİ — JAE| < ED) - |DC| < x olur. 
2x -20ise x-10 
Çevre(ABCD) 60 bulunur. 
Yanıt B 


8 
Rİ al 
A E F 4 D 
VE ay? 





B 12 Cc 
m(ÂBİ) Ni m(FBÖ) za Ve 
m(ECD) z m(ECB) 86 olsun. 
JADI // (BC) olduğundan 
m(AFB) - m(FBÖ) —a, 
m(DEĞ) ia m(ECD) -8 olur. 
(AB| -JAF|-8 ve 


JED| - |(DC| -8 bu durumda |EF| - 12—8-4 olur. 





Yanıt G 
(CHİ 1 (FD) çizilirse 
ÖCE üçgeni ikizkenar olur ve JEH| — |HD| 
JFE| - |EH| - 6 bu durumda 
ED) — 12 bulunur. 
Yanıt G 











A x-8 D 








m(BAB) za olsun. 

m (DAR) z m(ÂEB) sa olduğundan, 
JAB| - |BE| - 8 cm 

m(A) <m(6) -2a 

m(FEĞ) - 8 ve m(EFÖ) s6 
olduğundan |ECİ| — |FCJ - 3 cm bulunur. 


Bu durumda x - 8 cm olur. 





IFKİ nin (AB) ile kesişimi H olsun. 
Bu durumda m(ABB) — m(8FR) olur. 
JEF| - |BE| —12—x 


JBH| — |CK| olduğundan 12 —x-—x-3 ise x- 








ACI köşegeni çizilirse |AD| — |DCJ olduğundan 
İAO| - (OC) —JOH| —5 br olur. 


Bu durumda JAH| — 8 br bulunur. 


wo 


Yanıt A 


Yanıt B 


Yanıt C 





11. 


12. 








Alan(AEF)  Alan(EFB) dir. 
A(ABCD) — 2A(AEB) 
-2.16-32 br 


Yanıt G 








A EE 

(FBI çizilirse 

Alan (KEB) - Alan (FEB) - 6 br? olur. 
Alan(AFB) - 16br? olduğundan 
Alan(ABCD) — 2.16 - 32 br? 


Yanıt G 











JAE| — JEBİ — K olsun. |DCİJ — 2k olur. 

DFC — ÂFE “öldüğündün 5 benzerlik oranı vardır. 
Alan(AFE) -3br ve 

Alan (FCE) — 6 br? 


bu durumda A(CFEB) - 15 br? bulunur. 


Yanıt E 


RUBY 


























1. A Dp ABCD paralelkenar 
İBE| - JEC| 
iğ (ACI N (DE - iF? 
> JEF| - 10 
B #- E # 





olduğuna göre |DF| — x kaç cm dir? 








ei A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 g 20 
E : 
2 A E p ABCD paralelkenar 
(EKİ 2 
(BC| 5 
Alan(EFK) - 12 cm? 
| 
B F KTĞ 


olduğuna göre ABCD paralelkenarın alanı kaç cm? 








dir? 
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 
3. D G ABCD paralelkenar 
JBE| — 2JEA| 
F ACI N IDE) < (F) 
A 


ABCD paralelkenarının alanı 120 br? olduğuna göre 
BEFC dörigeninin alanı kaç birimkaredir? 


Av an Di 4ç (v SN mM 5S Pi gn 











5. 


6. 


ABCD paralelkenar 
K LAFI N (BEJ - (K) 
Alan(ÂBK) — 16 cm? 





pp 2 
Alan(EFK) - 4cm 


olduğuna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç cm2 
dir? 


A) 36 (o B) 48 C) 60 D) 72 E) 84 


ABCD paralelkenar JAC| 
köşegen 


AG 


8 JAB| -8 cm 
İDE| 4cm 
E oi m(GDE) - 30* 


olduğuna göre BEĞ üçgeninin alanı kaç cm? dir? 





A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 
A 5 E4D ABCD paralelkenar 
(BEJ açıortay 
-TECİ LICBJ 
: JAE|-5 cm 
vi ” JED| -4 cm 


olduğuna göre ABCD paraleikenarının alanı kaç cm? 
dir? 


A) 21 B) 23 O) 25 D) 26 E) 27 









z 






dam 














ABCD paralelkenar 10. 
ACI N (BFI < (Kİ) 
(KE| -2 cm 
JEF| - 14 cm 
olduğuna göre |BK| - x kaç cm dir? 
A) v2 B) 2/2 Cc) 3v2 
D) 4v/2 pg 5/2 
11. 
8. ABCD paralelkenar 
E ve F orta noktalar 
(AF) (BEJ - (K) 
JEK| <6 cm 
olduğuna göre |BK| - x kaç cm dir? 
A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
9, A p ABCD paralelkenar 
(AE) 1 (Cİ 12. 
ü H JAHIIJDOJ <<< 
iz /BE| -3 cm 
B3E 12 Gc 
JECİ| - 12 cm 
İAE| - 4cm 
olduğuna göre JAH| - x kaç cm dir? 
A) 8 B)10 C1i2 D16 EB 20 





MD tac 

















/ E , p ABCD paralelkenar 
JAE| - JEDİ 
ui F  JAKİZİKBİ| 
(BU) — 2İLGİ 
G |CFİ — 2İFDİ 


Alan(BKL) — 16 cm? 


p — 
olduğuna göre Alan (DEF) kaç cm? dir? 


A) 6 B) 8 O 10 D) 12 E) 14 
A F D ABCD bir paralelkenar 
|AF| — 2İFD| 
E (BE| — 2JEAJ 
ai 2 
5 Alan(AEF) - 10cm 


olduğuna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç cm? 
dir? 











A) 60. B)70 Cc) 80 D) 90 E) 100 
ABCD paralelkenar 
(AE| ve JED) açıortay 
JBH| - 13 cm 
İHG| -5 cm 
JEHİ - 3 cm 

olduğuna göre |CD| — x kaç cm dir? 

A) 11 B) 13 O) 14 E) 20 


D) 18 





DOĞU: enmansrsrararrasasenesa YARIŞI vaaaearemeraereneaseae | NN 























1. D e (DAJ 1 ABI 
(DAJ 1 (Doj 

(DB) 1 (CAJ 
(DB) < 20 br 
A B |CAJ-15br 


olduğuna göre (DG) kaç birimdir? 


A) 9 B) 12 O) 14 D) 15 E) 16 





Şekildeki dik yamukta 
İDC| 3 br 
Xx 
J(AB| - 8 br ve 
(DBJ 1 JACI 


A 8 B 





olduğuna göre |BGİ - x kaç birimdir? 





A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 
3 D c G Şekildeki dik yamukta 
(ACI 1 (DBJ| 
6 10 |AD| 6 br, 
(BCİ - 10 br 
A a B 


olduğuna göre 1.1 farkı kaçtır? 


yi gz e 5 D) 


Oj 
D 
dj 








D E G (DCI / (ABİ 
m(Â) - 759 
4 m(B) 159 
759 4sA (EHİL ABI 
A H B 
JEH| x 4 br 


olduğuna göre |AB)| — |DGİ farkı kaç br dir? 








A) 4 B) 6 6) 8 D) 12 E) 16 
A ABI // (DC) 
IDA| - |CBİ 
IBD)J açıortay 
/ ” N ADI 1 (DB) 
İDC| 6 cm 
JAB| — x cm 
olduğuna göre xkaç cm dir? 
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 
(DCJ 4 JAB 
IDEJ| ve JAEJ açıortay 
İDE| < 3 br 
JAE| - 4 br 
IBHI 1 (DGJ 
olduğuna göre |BH| - x kaç birimdir? 
as af oğ n$ eğ 








AŞ B 











7 D E Gc IDCI 7 JAB| 
JAE| ve (BEJ açıortay 
10 4 
İDA| - 10 br 
IBC| - 4 br 
A B 


olduğuna göre |DGİ| kaç birimdir? 


A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 


8. ABCD paralelkenar 
A X D 
İBE)| — |EC| 
(BD) (AE) - (F) 
v K 
ÇA | rana 
: > “© Ki -10cm 


olduğuna göre |AD| - x kaç cm dir? 


A) 15 B) 16 6) 18 D) 20 E) 25 


9. A E L p ABCD paralelkenar 
AD) — 3İEL| 
(BC) — 2JFK| 
B F K C 
Alan(EFKL) 


olduğuna göre Alan(ABCD) oranı kaçtır? 


0) 


aw 
İL) 


5 
Di 1 

















10. A Ni eb ABCD bir paralelkenar 
JAD) — 3İEF| 
IBFJ N (CE) < (K) 


Alan (ER) —12 cm? 





B G 


olduğuna göre ABCD paralelkenarının alanı kaç cm? 
dir? 


A) 144 B)192 C)208 D)264 E) 288 











m 
hem 
Vİ 
mii 
men 
© 
aa 
ED 
— 
— 
11. D ABCD paralelkenar i 
(AEJ| ve (BEJ açıortay 
(CHI 1 (AD) 
pe JAE| <6 br 
B 
(BE| - 8 br 
olduğuna göre |HCİ| — x kaç br dir? 
12 24 36 48 72 
AŞ BE O0OşŞ DE BB 
| 
| 
12. A p  ABCD paralelkenâr 
TAE), (BEJ), 
x > (GFI ve (DFJ açıortay 
> ri IBC| < 14 cm 
İCD| -6 cm 
olduğuna göre (EF| - x kaç cm dir? 
A) 4 B) 6 o) 7 D) 8 E) 10 











ABCD paralelkenar 








olduğuna göre ABCD paralelkenarın alanı kaç cm? 








o) 9 D) 10 


C) 100 


AE| ve (DEJ açıortay 
IBF| — |FGİ 

JAE| <6 cm 

(ED) < 8 cm 


JEF| 3 cm 


E) 12 


p ABCD paralelkenar 
lAE| - |EBİ 
IBF| - (FCj 
LAFIN TEC) - 4) 
Alan(BEFK) - 20 cm? 


D) 110 OB) 120 


13. 

olduğuna göre |CD| — x kaç cm dir? 
A) 7 B) 8 

14, A 

E 

B F 
dir? 
A) 80 B) 90 

.15. 


Şekildeki ABCD yamuk 
IDGI / JABJ | 
İCE|  |EBİ 


2JAB) - 3lCD| 





A 


olduğuna göre |AF| kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 


1.B 20 58 4E 
110 120 13B 14E 


B JEFİ-2cm 


C) 5 D) 6 E) 7 








6D 7.B 
168  17E 





16. 


18. 


ABCD yamuk 
JAD)| - Bej 
JAB) 1 (DHJ 
İDH| 4 cm 
A H 9 B |HBJ-9cm 
olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 45 O B) 36 


Cc) 32 


D) 27 E) 23 


ABCD dik yamuk 
(BEJ açıortay 
İAE| — 3İDEJ 


JAB| - 12 cm 





İDC| 4 cm 
olduğuna göre |BGJ kaç cm dir? 


A) 6 B65 G7 DD 75 B8 


ABCD yamuk 
; TACI 1 (DBJ 
JAD| — |BGİ 


JAB| - 10 br 





A - Bo İojsabr 


olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç br? dir? 


A) 25 B) 28 G) 32 D) 36 E) 42 


TAFİİE esans oses esssasear SÜTE eereresarasasssarasannz 


DOĞPU: eeeeeeaeaasssrsesssı YANİIŞI eaeseresı ili NB? eeaaeeeeeeerereresersee 


















Tanım : 


Bütün açılan 90“ olan dörtgenlere dikdörtgen denir. 


ş 


D G 





A B 


Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel olduğundan her dikdörtgen aynı 
zamanda paralelkenardır. Dolayısıyla paralelkenann tüm özelliklerini taşır. 


D a GC 








A a B 


Bir dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirlerine eşittir. 


i A 
Ni e 
: B 





ABCD bir dikdörtgen |AE| — |ED| 





JECİ -3 cm, |CD| <5 cm 


5 |BE|>x 





E 3 G 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


A) 3 B) 7 o? D) 4 g5 





|BG| — |AD| -JAE|-x4*3 








in 


A x13 D 

ÂBE dik üçgeninde; 

i 5 x43 Xx) -x2482 

| Ki 6x49- Ez 425 

B E BG 6x -16 

çi se 

| xs3cm 
: Yanıt G 











DİKDÖRTGEN ; Bi ele m la Rİ 
























birleştirildiğinde; 
SAPAR A IPCI2SIPBIZ 4 İPDİ2 olur. 





P noktası dikdörtgenin dış bölgesinde ise; 
IPBI2 # İPDI2—1PCIİ 4 IPAİ? olur. 





“Bir ABCD dikdörtgenin iç bölgesinde 
hareketli bir P. noktası dikdörtgenin köşeleri ile * 











ABCD dikdörtgen 


A 
e JIPA| <5 cm, 











JPC| - 4 cm, 
JPD| -2 cm, 
B — JPB| — x cm 
olduğuna göre x kaç cm dir? 
A) 5 B) V29 o) V31 D) V37 E) 7 
52 442x272 422 
41-x244 
xzy/37 bulunur. 
Yanıt D 
A 4 E 1 D ABCD dikdörigen 
BEJ 1 (EC| 
z JAE| - 4 cm 
JED| - 1 cm i 
B GS JAB|—x 
olduğuna göre x kaç cm dir? 
5 7 : 
A) 2 B) > o 3 D) 5 p 4 
Çözüm“ 
A 4 E 1 p Öklidbağıntısındanx?—-1.4ise 
x2 bulunur. 
XxX 
B 4 1 C 


Yanıt A 














D  ABCDbir dikdörtgen 


TAE) 1 (BD| 
(BE| - 2 cm, 
JECİ - 6 cm, 
pe 5 > © IDC| —x cm 
olduğuna göre x kaç cm dir? 
a) 3 B) 7 o 4 D) 5 g6 
Çözüm” > 








A 8 D  JED) çizilirse ABED dörtgeni köşegen- 
“| leri dik kesişen bir dik yamuk olur. Bu 
durumda x2 - 2.8 


x4 bulunur. 





Yanıt GC 








A x (Op ABCDdikdörigen/BEJLJEF| 
ICF) — |FD| 
Er omABE)-30 
Ed JBC| 5cm 
B 10 j 


olduğuna göre |ED| - x kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 Ge NŞR... B7 


243 
7 emma 
|ED|” Yak “3 
(AE| 2 5 
Bu durumda JEB| ED| 73 olduğun- 


dan |AE| — 2k, |ED| — 3k olur. 





O halde JED| - 6 cm bulunur. 


Yanıt G 


a 


- ABC dik üçgen ve 
“TAHI LİBCİ ise 
GOM-pk 

Gü) Apa 
“Gü)—ka 
Öklid teoremleri uygulanabilir. 











pOpA 











































m(ABB) a alınırsa 














A H Dp ABCD dikdörtgen (BEJ 1 JEC) 
4 (EH) 1 JADI M(EBÖ) <15* m(AÂBE) < m(ÖER) < a bulunur. l 

* E JEHİ — 4 cm ve |BC| - 12 cm Bu durumda ÂBE — EDE olur. | 
B ia 12 G G 





olduğuna göre JAB| - x kaç cm dir? © ABCD dikdörlgeninde |ACI — |BDİ dir. 





A) 5 B) 6 G7 D) 8 g9 * Bir dikdörtgende Köşegen uzunlukları eşittir. : 


Köşegenler birbirlerini ortalar. 
“|OAl -10CI -|ODI—1BOl olur. 
Yanıt B O noktası dikdörtgenin ağırlık merkezidir. 


3x-18-12 > 3x-30 





X10 bulunur. 








Cc 
AE 
İğ mm 
CD: 
e — 
almağa 
li em 
m — 





A X D ABCD dikdörtgen (BFJ 1 |FDJ| 





BEĞ üçgeni (159, 759, 90“) üçgeni ve 


(BF| 4 cm, (FE| -3 cm, 
JEK| -8 bulunur. Bu durumda 





JEDİ < 10 cm 





x 7 bulunur. 








Yanıt G 








olduğuna göre JAD| — x kaç cm dir? 





| A) 9 B) 10 O) 11 D) 12 E) 13 





A E 6 D ABCD bir dikdörtgen 
3 (BEJ LJEF| 
F |J|GFJ-5cm, 





BEF ve DEC üçgenleri benzer üçgen- 





lerdir. Benzerlik oranı 5 olduğundan 
JEGİ| - 6 cm veDCİ- 8 cm bulu- 
nur. 





? İbFJ-3cm, 





B Ni C€  JED/-6cm Bu durumda |AD| > x- 11 bulunur. 





olduğuna göre |BG) — x kaç cm dir? Yanıt C 


A) 8 B) 10 G) 12 D) 13 E) 14 





























EİN 


























i 2 D ABCD bir dikdörtgen : i N IBD) köşegeni çizilirse, 
| b > i g İDFİ-|FC|x6cm Çİ (BOJ - |OC| olduğundan 
F |ECJ<3cm, m(ÖBÖ) - 50* olur. 
i l 6 (ARJLIDE, | : JACİ - |BD| olduğundan 
: B — E3 C JBEj-x | B GC E |BD|-JBE| 
ç AlamlABCD)-ab olduğuna göre x kaç cm dir? ni m 
“Bir dikdörtgenin alanı uzun kenarı ile kısa A) 16 B) 18 C) 21 D) 24 E) 28 





kenarının çarpımına eşittir. O halde m(CDE) - 6 - 259 dir. 


Yanıt G 








vabL10p310 






GEN Ee OL A 10 D ABCdikdörtgen AB|-5 cm, 


m(EDÖ) <a olur. 
(EDO) -a JAD| 10 cm, JED| - 15 cm ve 
































DEĞ üçgeni ile ABE dik üçgenleri | 5 
e ki : (AHI 1 (ED) olmak üzere 
benzer olur. ; 
JAHİ — x kaç cm dir? 
NN B E Cc 
©“ PEPİIDCİ olmak üzere, i 6 i 
A DAF üçgeninde; tana -— : 7 g 10 
A(APE) - ACAPED) olur.. 2 xt9 i A 3 B) 5 97 D) > E) 4 
DEĞ üçgeninde tana - #5 - 1 olur. , 
zi >—x13-24 xz21 bulunur. ç i 
Yanıt 
A D ABCD bir dikdörtgen m(ÂCB) 509 | 
> AC) - IBEJ A 10 D JAEJ çizilirse 
: Alan (AEC) - Yeneen) olur. 
50* : 
B Gc E © J8x B.10 
Z 77 
a yeli 10 
olduğuna göre m(ĞDE) — © kaç derecedir? R E Cc x--3- bulunur 


A) 15 B) 20 G) 25 D) 30 pg) 35 Yanıt D 
























































A B 


ABCD dikdörtgensel bölgesinde BD Köşegen vektörü BD - (©, 243) ve 
((BBI| <2. 1 EĞ|| olduğuna göre, dikdörtgenin alanı kaç br? ? 











2, 
D 2k Cc 
0) k 
A B 
BDC üçgeni 30", 60“, 90* üçgeni ve ÖCB üçgeni eşkenar üçgendir. 
Köşegen uzunlukları ve aradaki açı bilinen dörtgenin alanı 
<İ.IVAĞIL.NBDİ.sine 3 
olduğundan, 
Böl V 22 4(2y/3)” -4 bulunur. 
O halde, 


Pek -4y3 bulunur. 


wj- 


Alan(ABCD) -- 3-4-4. sin60 > 














“ÇÖZÜMLÜ TEST 
ABCD dikdörtgen 
(AHI 1 JBDJ 


(BH| - 1cm 


A esen 
B GC 


olduğuna göre |CHİ| - x kaç cm dir? 
A)3 B)Y1 g2 D0yi3 p4 


A E 3 D ABCD dikdörtgen 
BEJ « (EC) 
€ JAB| 6 cm 
JED| <3 cm 
Xx 


olduğuna göre |BCJ| - x kaç cm dir? 


A 10  B)12 C) 13 D) 14 E) 15 





A D ABCD dikdörtgen 
IBG| - 16 cm 
#E—— 8 iboj-8cm 
ç (EH) L (ABI 





BR. 8 S İHE<JEDİ-JEGİ 


olduğuna göre |EHİ kaç cm dir? 


Ağ ep$ of me g İZ 











6. 


6. 





A pi D ABCD dikdörtgen 





İAE| - İAD| 
8 Eg -4cm 
|CD| -8 cm 
x E 4 G BEJ - x 
olduğuna göre x kaçtır? 
A) 5 B) 6 07 D) 8 E) 10 
D ç O ABCD dikdörtgen 
(AHI 1 (EGJ 
8 JEB|-6cm 
IBC| 8 cm 


E 6 B |JDH|<10cm 


olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm? 
dir? 


A) 80 B) 90 GC) 100 D144 6 150 








A D ABCD dikdörtgen 
6 (AF) « (ED) 
e |AE| - 6 cm 
E 
/EB| -3 cm 
3 
a az c (BF| -4 cm 
İCF| > x 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


yi gp 8 g8 g”£ pg 


peş 
ola 








, cg 
ER 
CA 
C>: 
emen 
2 mam 
Şen) 
Xa) 
—> 
















































































7. ABCD dikdörtgen i 10, > ğ z 4, A xd, D 
İDE| <6 cm 
X44 
|AE| <2 cm Vi £ i 
JEF| - 5 cm 
A B A B B x E 4 G 
i 
olduğuna göre |AGİ kaç cm dir? ABCD dikdörtgen |DB| — |CEJ m(AcB) 369 ABE dik üçgeninden, 
A9  B10 12 DM B16 | olduğuna göre m(ĞEÂ) —x kaç derecedir? EM | (4 A -x2 4 B2 olduğundan x - 6 bulunur. 
i ; Açılar yazılırsa ABH ile DKC üçgenleri eş üçgenlerdir. 
A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 30 YantB o 
i JBHİ| — |KD| < 1 cm ve yel 
JAH| - |KCİ <2 bulunur. ei 
i KHC dik üçgeninden i 5 ; 
i x2-32422ise x-y13 bulunur. 
Yanıt D 
8. 
| 5. BEĞ dik üçgeninden 
b A D ABCD dikdörtgen JEGİ 10 cm bulunur. 
e 
N m(ÂCB) - 50* R a A(ABCD) - 2.A(DEĞ) 
D p 
ACI  JBEJ 2. 5 TEHİ 1 (BG) çizilirse olduğundan 
| 
R JEHİ - 6 cm öklid ba- 
ğıntısından 
A B B fe E 
ii IBH| 12 bulunur. Alan(ABCD) - 7-1810. 400cm? bulunur. 
ABCD ve AKEF dikdörtgen |AF| - 7 cm, JAK) - 12 cm rl ği e ii e en B- 2 H 3G d ml 
ri a a A) 10 B15 g2 23 B30 a 
olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin alanını bulunuz? : Bu durumda |BC| — 15 cm 
A) 60 B)72 C) 80 D) 84 E 96 | Yanıt E 
| i 
E 
| 
| a 
: 6. A dx D 
: 2 pB ax 
3 
| : e 
12. ABCD dikdörtgen 3 
Bi. e Er 8 p  ABCD dikdörtgen a p a B 
TG ; 
TE | (ABİ - 24 cm, ZE S S 
ş İBELJEF | İHEJ uzantısı F olsun. |AD|-|BC|-x44 
24 İBE| 7cm pa 
Er İDE|s8cm EFC dik üçgeninden AED - ABK olduğundan 
|EC| < 21 cm - 
6 |DFİ-İFCJ-6cm | NN (16 —-x)2 442 -x2 Bİ xs4 
| B 7 ETME fd-xem 4,” 9 
B GC ÇAE-x 256-54X 4 XE 416-x£ 2X44)-27 
N : N olduğuna göre x kaç cm dir? ö 
olduğuna göre x kaç cm dir? ; 279 -64xise x- 7 Bag ön İS Balkar 
A) 12 B) 16 18 . D)20 E) 24 2 i 
A6 B7 C)8 D)9 E) 10 Yanıt E e 














8, 


9. 











Açılar yazılırsa 


JAD| < |BCJ olduğundan ADE üçgeni ile FGB üçgenleri 


- eştir. 


JAE| — |FCİ 2 bulunur. 
JAC| - 9 cm bulunur. 


Yanıt A 





Alan(AKEF) — 7.12 - 84 cm? 
A(ADK) - ALE) —42.cm? 
Alan(ABCD) - 2.Alan(ADK) 


olduğundan Alan(ABCD) — 2.42 - 84 cm? bulunur. 








Yanıt D 
A X E 8 D 
Gi a B 
i 6 
o 
12 F 
6 
B Cc 
Açılır yazılırsa; 
ABE z EDE olur. 
1 
g ps ; 
— ----ise x-9 bulunur. 
, * 
Yanıt D 





11, 


12. 


A 


|DB) — |CE| olduğundan 
JACI köşegeni çizilirse 
AC) — |CEJ olur. 

IDOJ — (OC) - 36* ve 
m(ÂCE) 1449 olur. 


Bu durumda (ACİ — |CE| olduğundan 


m(ĞEÂ) -X189 bulunur. 


Yanıt C 





(BD) köşegeni çizilirse; 

JAC) — |BD| — |BEJ olur. 

BDE üçgeni taban açıları 659 olan ikizkenar üçgendir. 
Bu durumda 40 #a 65 


a 259 bulunur. 


Yanıt D 
28 D 
24 
B 7 E 21 G 
ÂBE dik üçgeninden 
İAE| - 25 cm bulunur. 
(ADI // (BC) olduğundan 


İFE| —kise|AF| -4k 
5k -25 ise k-S5olur. 
JAF| - 4k — 4.5 - 20 bulunur. 





KA 


eh e 






a MM A 








ABCD dikdörtgen 
(CF| 4 cm 
JEB| -3 cm 


(BFİ - 2 crm ve 


E nn 
olduğuna göre Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A 16 OoOB)20 C) 24 D) 32 E) 42 
D G ABCD dikdörtgen 
m (DEĞ)  45* 
(BE) - 2cm 
JAD| - 2/5 cm 
A B 
E 
olduğuna göre |ABİ kaç cm dir? 
A) 3/5 B 445 Oj4 D) 6 p) 5V5 


€ ABCD dikdörtgen 


İDE| < |CE| 





D 
A E B 
2 5 EF| 
| I 
olduğuna göre (EĞİ oranı kaçtır? 
1 i 1 
AŞ Bİ 93 


Yanıt D : ğ 


© 
GİR 

D 

-— 





6. 





A D ABCD dikdörtgen 





JAFI 1 (DEJ 
x (BE| < 9 br 


JEF| <5 br 





Be E & e 8 S Fojezk 


olduğuna göre JAB) - x kaç br dir? 


A) s2 Be/2 O7wW2 010 p 12 
D C ABCD dikdörtgen 
JAD| <5 cm 
/AB| - 12 cm 





A 12 B 


olduğuna göre |PA| - |PBİ * |PGJ * |JPDJ toplamının ala- 
bileceği en küçük değer kaç cm dir? 








A) 13 B) 16 Cc) 18 D) 20 E) 26 
A R D ABCD dikdörtgen 
JAB) -3 br 
— BC - 8 br 
ABCD — dikdörtgeni 
B 8 ç üzerinde JAD| kena- 


rında hareketli bir P 
noktası alınıyor. 


Buna göre |BP) * |PG) toplamının alabileceği en küçük 
değer kaç br dir? 


A) 8 B) 9 O) 10 D) 12 g 16 






































7. ABCD kare ve ÂEB eşkenar 
üçgendir. 
(AB) -4 cm 
olduğuna göre AD(EÂ * BO) çarpımının değeri kaç 
cm dir? 
A) 2-/3 B) 2(2-v/3) C) 24v3 
D) 2(24V3) E) 8(2-/3) 
BA, “g E Cc 
ZİK 
A B 
ABOD dikdörtgen |DE | 14PI LERİ - 2br 
olduğuna göre AE.BE Kaçtır? 
A) 3 B) 4 o) 5 D) 6 pg) 8 
9. p 
A D 
10 
B 20 GC 
ABCD dikdörtgendir. 


İAB| - 10 cm, |BG| 20 cm 


olduğuna göre Alan(FBÖ)-Alan(PAD) farkı kaç cm? 


dir? 


A) 80 


VE 
11.6 


2.B 
128 


B) 100 


O) 160 D)200 E) 240 








10. 


11. 


12. 








D F C 
K 
A E B 
ABCD dikdörtgen A(DFK) * A(KEB) — 40 cm? 


(EB) -2 cm, |DF|-4cm 


olduğuna göre (BC) kaç cm dir? 


A) 16 


B 


B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
D ABCD dikdörtgen 
5 |DFJ-JFCJ|-5cm 
JEC| 38 cm 
© ARL IDE 
Xx E 3 Cc 


olduğuna göre |BE| - x kaç cm dir? 





as Bi ağ ne pi 
A y D ABCD kare, 
G i 
F, B, C doğrusal 
(AF) 1 (AEJ 
m(EFÖ) - 219 
219 
F B C 


olduğuna göre m(DAE) —a kaç derecedir? 


A) 22 


Doğru: 


B)24 G2 D)36 OE 40 


sarasasasasarsasasasanan YATIİIŞI sororassessrsoresesssaz NE eaesecnrrsisar öl 


ia nim 





i 
N 
z 
z 
; 
: 
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KAD 


iin KA 











EŞKENAR DÖRTGEN 


Tanım : 


Bütün kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olan dörtgenlere eşkenar 
dörtgen denir. 


| 


Her eşkenardörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır. Eşkenar dörtgen 
paralelkenarın tüm özelliklerini sağlar. 


Eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar paralel ve tüm kenarlar eşittir. 


O 
(e) 


>» 
w 


ABCD eşkenar dörtgen ise |AB| — |BC)| — (DC) — |AD| <a, 
(AB) // |DCI, (AD) // (BCJ olur. 


> Bir eşkenar dörtgende köşegenler birbirlerini ortalar ve köşegenler 
dik kesişir. 


o 
io 
1 


> 
w 


ABCD eşkenar dörtgen ise |AO| — |OC| ve |DOJ - |0B| 


IBDI 1 (AGI dir. 


ABCD eşkenar dörtgeninde tim kenarlar eşit ve 


karşılıklı kenarlar paraleldir. 


© Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. 












bağ Ğİ 


A B 


a 





























A 


açılar bütünlerdir. 


B 


"Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşit ve ardışık 





Bir eşkenar dörtgenin iki tane simetri ekseni vardır. Bu simetri eksenleri, : > 
köşegenlerdir. 


MAYA 





Bir eşkenar dörtgenin alanı bir kenarı ile bu kenara çizilen yüksekliğinin 


Simetrik ekseni çarpımına eşittir. 


(AC) ve (DBJ köşegenleri simetri eksenidir. | Alan(ABCD) - a.h, -a.h, olduğundan h,—h, olur. 


Bu durumda eşkenar dörtgenin bütün yükseklikleri eşit uzunluktadır. 





> Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşit ve ardışık tüm açılar | 
bütünlerdir. | 





D c ABCD eşkenar dörtgen 
LAFI 1 (BCJ 





(DE) 1 JAB| 
AE| 3 cm 


JEB| - 1cm 


— 


m(â) - m(B) - 1809, 





m(B) 4 m(Ğ) - 180* olur. 


olduğuna göre |AF| - x kaç cm dir? 


A) 3 B) 2/3 o) V5 D) V7 p3 


Ao 


(AB| — |AD| — 4 cm ve 


ABCD eşkenar dörtgeninde karşılıklı açılar eşit ve köşegenler çizildiğinde 
açıortay olur. 


İDE| < V7 bulunur. 


JAF| İDE) - /7 olduğundan x-V7 olur. 
Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde 


m(DAĞ) — m(GAB) - m(OCAÂ) - m(ACB) 





0 e 


m(ADB) < m(BDĞ) — m(GBD) < m(0BA) 





Yanıt D 














AH B 


© Eşkenar dörtgende yükseklikler eşittir. - 


“İDKISİIDHİ dir. 


a 








Uabyng J2VaY$I | 














eler ae yiye 
























ey 




















N (EHİ uzantısını K ile gösterilirse 
D G ABCD eşkenar dörtgen 
İHK| - İAE| — 12 cm olur. 
(DE| 1 (ABI, 
5 KEZ » > a İL 
AED üçgenin alanı iki değişik biçimde ya- 
IKFI £ (BCİ 
ge (o Zilırsa 
İDE| - 14 cm, 
42. İKE|.13 
ii B CH Z Z 
olduğuna göre JEF| - x kaç cm dir? İKE|— B 
JEH|sx 12-59 z © bulunur. > 
D) 9 10 5 
A) 6 B) 7 6) 8 ) E) 5 © 
mii 
m) 
s 
bere 
ii 
CD 
2 
| 
Eşkenar dörtgende yükseklikler eşit olduğundan |DE| — |KFİ| dir. i 
O halde6 4x 14isex-8 bulunur. i 
: H 1 ABCD ö 
Yanıt D 3 2 Ç eşkenar dörtgen 
i Se (AE| ve (BEJ açıortay 
: 
| E HE) 1 ppcj 
DH <3 br 
| 
| i A B İHC| < 12 br 
olduğuna göre JEHİ| — x kaç birimdir? i e a 
A 4 B) 5 G 6 D) 8 E) 10 








i 
| 
| 
: 
: 
i 
: 
| 
> 


A p ABCD eşkenar dörtgen A 
, TAEJ « (pCİ, 
E LEH) 1 (eci E noktası (AE| ve (EBİ| açıortay olduğundan 
X İAE| - 12 cm, köşegenlerin kesim noktasıdır. (AE| 1 (EBİ 
olur. 
E CH IDE|-5 cm 


Öklid bağıntısından x2 - 3.12 


olduğuna göre |EHİ| > x kaç cmdir? x-6 bulunur. 





48 60 81 29 
A 53 B) 73 9 55 Dİ 





Yanıt G 










































i 5 
e rae 





























ADEF eşkenar dörtgen D GC ABCD eşkenar dörtgen 
N (ABİ - 4 br 
JAB| - 12 cm, Ni i 
E AC) - 16 cm, olduğuna göre, 
D 
N IBG| - 14 cm 
N G: il 
i Wi n ğ E c olduğuna göre |BD| - x kaç cm dir? : di Si P 
Üçgende iç açıortay teoremi; i ABCD eşkenar dörtgeninin köşegen uzunluklarının karelerinin topla- 
ei ay 24 p, 2 o B p * gp 2 ii 
he imnde. 7 7 7 7 Tİ A) 28 B) 36 O) 4 D) 64 E) 68 3 
i a) 
; XxX 
i Cw 
: en 
| i— 
: Köşgegen uzunluklan çizilirse; — 
a : i ua 
(DE) / TACI olduğundan | (DB 1 TAC) olduğundan Ss 
Xx i2Xx 
, 18, | Xx #y? -160lur. 
4x -38—3x | JACIZ 4 |BDR — (2x)2 4 (2y)? 
7x 36 | -4 yi) 
- bulunur. 
— vE ; : -4.16-64 br? bulunur. 
i 
Yant€ Yanıt D 
EF ç ABCD eşkenar dörtgen 
TAEJ 1 (FE| 
i : i i : D c ABCD eşkenardörtgen y İDFİ < |FCİ ve 
Ti İN İ taralı bölgenin alanı 21 br? 
(DH) 1 JAB) 9 
JAHİ - HBİ i A B 
: 
IDH| 12 cm | olduğuna göre, ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç br? dir? 
| 
A H B A) 24 B) 32 C) 40 D) 48 E) 56 
olduğuna göre ABCD eşkenar dörigeninin alanı kaç cm? dir? 
i 
A) 36/3 OB) 48/38 oo O) 603 D) 80/3 OE 963 | bei ez | 
i T ! 
> | 
| D E Gc Şekilde|DF| <|FCJ ve 
| İDHI // İFEJ olduğundan 
JAHİ — K alınırsa JAD) — 2k olur. | Alan(FEC) - S ise 
Bu durumda AHD üçgeni (30, 60, 90) | Alan(ÖHĞ) - 4S olur. 
özel üçgeni olur. 
A B A(ABCD) — 16S bulunur. 
AHI - 4/3 veJAD|- 8/3 olur. i 
ik | 7S -21br2iseS-3 br? 
Alan(ABCD) - 12.8/3 - 96/3 bul | 
| Alan(ABCD) — 16.S - 16.3 - 48 br? bulunur. 
nur. 
Yanıt E Yanıt D 




















N : 
</. 
CD... 
—> 
CU 
-— 
5 
©: 
— 
aman 
a 
> 
— 


























Di H 4 G ABCD eşkenardörigen 


JAEJ| ve (BEJ açıortay 
EH LDO 
İDH| - 1 cm, 

HG - 4 cm 


olduğuna göre taralı AEHD dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 6 B) 8 Cc) 10 D) 12 





emme 


İHE| - 2 cm olur. 





Taralı alan 6S olur. 
5S — al S5 1cm? 


Alan(DAEH) - 6 cm? bulunur. 





A B. 


E) 14 


E noktası (AE| ve (BEJ açıortay oldu- 
ğundan köşegenlerin kesim noktasıdır. 
Öklid bağıntısından |HE? - 1.4 ise 


Alan(ÖRE) -S ise Alan(EHÖ) -4S 


Yanıt A 


Şekildeki ABCD eşkenar dörtgen AD -(6,8) ve GCÂ-(-4,-2) olan 


ABCD eşkenar dörtgeninin alanını bulunuz. 





CA AD-CD-(-4,-2)4(6,8)- CD 
CD -(2,6) 

CD - BÂ olduğundan 

BÂ-AD-BD -(2,6)4(6,8)-(8,14) 
ICAlI VA” 4Ç2) -2v5 
LED v8? 4142 - 260 
Alan(ABCD)-3-.11GÂJI.1IBD1 


- g2s EEE 103 bulunur. 





gem 


e Ymm m een my 





A3 B4 gf pg pg 














c ABCD eşkenar dörtgen 
IDCİ 1 TEKİ 
IBC) L (LFJ 
JEOJ -4 cm 
A B (OK) 5 cm 
ILO) 7 cm 
olduğuna göre |FB| — x kaç cm dir? 


A) 1 B) 2 o) 3 D) 4 Eg) 5 


D ABCD eşkenar dörtgen 
IKEJ 1 (BCJ 

(HE 1 (ABI 

JEFI L (DC) 

lEK| - 14 cm 





|EF| 8 cm 
F İHE| — x 
olduğuna göre x kaç cm dir? 


A 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 


A D ABCD eşkenar dörtgen 
TAEJ 1 (DGJ 
JEHİ 1 (BGJ 





Li Rİ 
B CH İDE| - 6 cm 


olduğuna göre JEH| — x kaç cm dir? 








ABCD eşkenar 
dörtgen 

(BR 1 (FC) 
TAEJ 1 (BGJ 
JBE| -4 cm 


JECİ 1cm 





olduğuna göre |BF| - x kaç cm dir? 


A) 2 B) 3 o) 3 D) 4 E) 5 


p ABCD eşkenar dört- 
gen D, GC, F doğrusal 


m(EBÖ) - 30“ 
m(8FD) — 459 
(BF| - 6/2 





olduğuna göre |BE| - x kaç cm dir? 


A) 4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 


D 3 H 12 ç ABCD eşkenardörigen 
(AEJ ve (BEJ açıortay 


(EHİ 1 (DCI 
İDH| -3cm, 


İHC| - 12 cm 
A B 


olduğuna göre JEH| - x kaç cm dir? 


A) 4 B) 6 o) 7 D) 8 E) 10 









uabLu9g Je0NSI 




















A 


A) 9 


B 


24 
A 5 


A 


olduğuna göre ABGD eşkenar dörtgeninin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 12/3 








ABCD eşkenar dörtgen 
(AE| ve (BEJ açıortay 


(EH 1 (DG| 
IDH| - 1 cm 


İHc| - 4 cm 


olduğuna göre HEGB dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 


D) 16 E) 20 


ABC bir üçgen, ADEF 
bir eşkenar dörtgen 


JAB| - 12 cm 
ACI — 16 cm 


IBC| 14 cm 


olduğuna göre |BD| kaç cm dir? 


ABCD eşkenar dörtgen 
İDHİ 1 (ABİ 
JAH| > |HBİ 


IDH| - 6/3 cm 


C) 36/3 


Ep 72/3 








olduğuna göre |EB| - x kaç cm dir? 









G ABCD eşkenar dörtgen 


(DHI 4 (ABİ 
JAHİ —JHBİ 
JEH| < /3 cm 


olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin alanı kaç 


GC) 12/3 


E 18/3 


ABCD dik üçgen 


(ABI 1 (AC) 
BDEF eşkenar dörtgen 
JAB| -6 cm 


JAGC| 8 cm 


olduğuna göre BDEF eşkenar dörtgeninin çevresi kaç 


D) 20 E) 25 


i 


ABCD eşkenar dörtgen 
(DH 1 (ABİ 
TAEJ 1 (CEJ 
PE -6cm 


IHB| <2 cm 


D) 8 E) 9 


YL A ZARA DOAL Ana BA GALA) 


OE 


i 
: 
> 
, 
: 
i 
: 
; 
: 
: 
> 
i 
: 
: 
i 
: 
b 
: 
: 
Z 
| 
: 
i 
> 
: 
; 
| 
ğ 
5 
> 
i 
: 
i 
: 
i 
z 
f 
; 
© 
i 


| 
| 
i 








D E 
Zj 
N 
A K B 
A K 








JEK| — 4,8 bulunur. 


İAE| — |KHJ olduğundan 


X1-4,8-8 ise Xx-83,2- 


G ABCD eşkenar dörtgen 


olduğundan 
(LF| — JEKİ dır. 


Ohalde7:-x-51*4 
ise X-2 bulunur. 


Yanıt B 


D ABCD eşkenar dörtge- 


ninde 
JEK| — İHFJ olduğundan 


X*8-14 ise x-6 
bulunur. 


Yanıt G 


İHEJ uzantısı K olsun: “| 


JAD| — 10 ve 


ADE üçgeninin alanı iki 
türlü yazılırsa; 
8.6 10.JEK| 

Z  Z 


1 
8 bulunur. 


Yanıt G 











mea 








A 


xX2-3.12 >x-6 bulunur 








gen olduğundan; 


JABİ — 5 ve 
JAE| -3 bulunur. 
AE) -|BF| 


bu durumda x -3 bu- 
lunur. 


Yanıt Ç 


(BLJ 1 (DFJ ve 

(EK) 1 (BCİ çizilirse; 
(BL| — JEK| - 6 cm 
BEL (80, 60, 909) 
üçgeninden 

x 12 bulunur. 


Yanıt E 


(AE| ve JEBİ açıortay olduğundan |(DEJ| 1 JECİ, 


A,E,CvebD,E, B doğrusaldır. Öklid bağıntısından 


Yanıt B 
































A 
















































N | : - - i i 4. ABCD eşkenar 
7. Bi e eşkenar dörtgen | 10. 5 N 5 JAHJ > |ABİ > k olsun; D G Ş 
olduğundan A, E, C ve Zİ AB/DG olduğundan dörtgen 
D, E, B doğrusaldır. |! 1. A D ABCD eşkenar 
Öklid O bağıntısından IDE| - 2/3 i 5 AE LİCE) 
dörtgen 
JEH| — 2 bulunur. |(BC| -5 cm 
| : (AEJ « (BCİ i 
i : A B JBE| - 4 cm 
i Ak HK B : (BHİ 2 (DGJ # 
z 
Tip. 12 2 | ağ i B > c JAE| - 5 cm 
Alan(DHE) - -5-< 1cm ÂHD üçgeni (30, 60, 909) olduğundan | E 
2 BB İ ; X (EC| <3 cm olduğuna göre |DE| kaç cm dir? L 
Alan(ÖEĞ) - > -5 cm? JAH| 3 ve (AB) -6 olur. : i si 
| | H |CH| <x A) V29 B)V34 Gy DAM BS e 
O halde Alan(HEBG) - 9 cm? bulunur. Bu durumda i , N : ss 
: olduğuna göre x kaç cm dir? “mw 
Yanıt A Alan(ABCD) - 6.33 8 g 13 an 
! A2 B3 04 D> B3 5. 
- 183 bulunur. i 2 
| — 
8. YamtE —: 
k 
i 5. ABCD eşkenar 
z İ 
İ dörtgen, 
m FE/EC İ g 
i : A, RE E noktaları 
3 i , , 
olduğundan | N Geni doğuş 
Ge D Gc eşkenar 
# Hs i dörtgendir. AE 1 DC 
ADEF eşkenar olduğundan AEJ açıortaydır. 30-5a-3a | (DHI 1 (ABI İFE|- 1 cm 
DEJ / AC) olduğundan veee i m ERE 
| İDEJ //fACIJ g | m(DAE) — m(EAR) |AF| <4 cm 
| 4a - 15 bulunur. : : 
3 ; FI JEH| - 2 cm olduğuna göre ABCD eşkenar dörigeninin alanı kaç 
li X ; y f 
Tx g > 4x -36-8x Çevre (BFED) - 15 cm bulunur. Ke a cm? dir? 
, i İHB| - 4 cm 
7x -36 ise Yanıt C i A) e g, 12 E çj 2 > D) 33 E) 40 
i olduğuna göre İDE| - x kaç cm dir? 
36 
xz--cm olur. : 
7 A) yi BYE Gg2/5 Das Bp 4av5 
Yanıt D i 
12. m(DAR) za olsun, i 
: 
9. » e ç ABCD eşkenar dörtgen LADI 4 (CEJ | 4 
! z Mi i 
7 olduğundan olduğundan 
0! : , | 
JAH| -|JHB|-kolsun | | m(ÖAR) - m(ABE) <a | 8 D ç ABCDeşkenar | 
2k 2k D C ABCD eşkenardörigen | ğ 
AD) - 2k bu durumda | | : z Eee 
7 | olur. (DHI 1 (ABI z AE) — 2JEBİ 
04 | - | 
Ak kk B : (AHİ 2 cm / 
| 
ADH üçgeni (80, 60, 909) olur. iie HE em A E B 
O halde JAD| < 2k - 12 bulunur. ADH ile ABE üçgenleri eş üçgenlerdir. AS H&B j 
(042) -a? 467 ise a-8 bulunur. olduğuna göre |HGİ — x kaç cm dir? olduğuna göre AlanfâPE) oranı kaçtır? 
Alan(ABCD) - 12.63 -72y/3 bulunur. Alan (ABC) i 
ti JAHİ - |BE| >x8 olur. A 4/7 BY G3yY/5 D 2/23 EB V46 
i 





i ay İ 0 2 co İ m2 an 4 











8, 


9, 





D Ç ABCD eşkenar dörigen 


(AB| 4cm 


A 4 B 


olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin köşegen 
uzunluklarının karelerinin toplamı kaç cm? dir? 


A) 16 B) 32 Cc) 48 D) 64 E) 72 
D G ABCD eşkenar dörtgen 
m(DAB) - 459 
/AB|-a 
A a B 


olduğuna göre ABCD eşkenar dörtgeninin iç bölgesin- 
de alınan bir P noktasının, ABCD eşkenar dörtgeninin 
kenarlarına olan uzaklıkları toplamının a türünden ne- 
dir? 


2? 0 Şİ ma 


A) B) 3 CO) ay/2 5 











8 G ABCD eşkenar 
dörtgen 
(AEJ açıortay 
(EF) 1 (DG) 
JEFİ -6 cm 
JIFG| -8 cm 
İDF| - 14cm 
olduğuna göre |AE| kaç cm dir? 
A) 24 pi gi mes Eg) 30 


10. D GC ABCD paralelkenar 
7 ACİ <4 em 
7 JAB -3 cm 
AD.AB-4 
A B 


olduğuna göre Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) VS B) 3vV5 O) 45 
i 
| D) 6/5 Eg 125 
11, D(1,5) C(4,2) o ABCD paralelkenar 
A(-2, 4) Bia, b) 
GA, 2), D(1, 5) 
A2, 4) Bla.b) 


i olduğuna göre BD vektörü aşağıdakilerden hangisi- 


dir? 
A (,0 B 20 (40 D(04 Bp 0.3) 
12. ABCD eşkenar 
dörtgen 


C, B, E noktalari 
doğrusaldır. 


m(fEAB) -30* 
m(ÂEB) -45* 


JAFİ -6 cm 





olduğuna göre |AE| - x kaç cm dir? 
DYE pp 42 





A) 2 B 2/2 G3 














(5 26 BE 465 SA GE 7D b6 946 106 
1D 12P 








i 
GÜİMGE sazenrererirerimtezizese 


: 
ÜOĞEUE sarssssrrasazsz0sc1r1 YARİNŞİE szasesszszr00v4v21110 HERA rersasazzenssann1n0n 





AN 
















KARE 
Tanım : 


Bütün kenarlannın uzunluklan birbirine eşit olan ve herbir iç açısının 


ölçüsü 90" olan dörtgenlere kare denir. 





A $ © 
af za 
B a Cc 
D Cc Şekilde ABCD kare 
2 
E IDE| — 2br 
/FB| -ibr 
JEF| - 15 br 
1 
A B 


olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç br? dir? 








A) 72 B) 108 GC) 136 D) 144 E) 164 
Çö >» , 
— C |(KFIJABİ çizilirse; 
E JEK| — x ise |KF| -x-3 olur. 
> EKE dik üçgeninden x — 9 bulunur. 
K Bu durumda |AB| — 12 
F 
1 
N 3 dl Alan(ABGD)- 122 - 144 bulunur. 
Yanıt D 
Örnek ii 
D C ABCDkareDELAE 
2 EFL1BC 
E 
O X F 
|(CF| 2 cm 
8 |BFJ—-8cm 
A B 


olduğuna göre |EF| -x kaç cmdir? 


4 B) 5 O 6 D) 7 p > 








i 





“Alan(ABCD) <a? 
“© Çevre(ABCD) — 4n olur. 













































| a 





D G 
| 
d 
l 
A ğ -B 
“ABCD. kare olmak üzere: köşegen uzunluğu 
vektörel olarak £. ise A 
—> —>— ” Ni 
: Alan(ABCD) -! ri Li | 1.8190 
—> ? ir 
li ii ölür. 
D GC 
| 
| 
A Z B 
“ ABCD kare olmak üzere, kenar uzunluğu © 
- vektörü olmtak üzere, 
Alan(ABCD) <1 VI | dir. 








(EF| nin uzantısı K olsun; 
IDKİ 2 ve JAK| 8 olur. 
Öklit bağıntısından |KE| - 4 cm bulunur. 


X44-10 ise x-6 olur. 





Yanıt G 

D C ABCDkareAElEB ve 

12 (EF) 1 (DGJ, 

E m(EBÂ) - 159 

JEFİ - x kaç cm dir? 
159“ 
B 

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 


AEB üçgeni (15, 75, 909) olduğundan 
JEHI 1 (AB)J çizilirse 
JEH| - kise |AB| < 4k olur. 


124-k-4k > 12—3k 





k—4 bulunur. 
|(AB| — x — 4k — 16 bulunur. 


Yanıt B 





A ABC üçgen BEDF karedir. 
JAB| - 9 cm, 
Dp /BC| - 12 cm 
B E 


olduğuna göre BEDF karesinin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? 


i 25 0 
a2 aeŞ$ oj Zi g8 


çe a ye Rİ en 


Re 


| 
| 
| 
| 

















A Karenin bir kenan x olsun. 
Sx (FD) // (BC) olduğundan; 
il N Sx. XxX. 
Pa Ea 
Xx 
36—4Xx-3x > 86-7X 
B Xx E G 
İ amme REC MENEM 
12 xs > bulunur. 
Yanıt D 
D E 5 G ABCD kare JAE| JEFJ 
5 
3 JECİz5cm 
IFC 3 cm 
F 
x JEFİ>Xx 
5 olduğuna göre x kaç cm dir? 
A) 8 Bp Z g9 p £ g 10 
Çözüm > 
2. ECE ile DEF üçgenleri benzerdir. 
3 3. 
Bu durumda Xa “ yzp ise 
x13 F 5X-10-3X 49 
x 2Xx219 x- > bulunur. 
A B 
Yanıt D 
ABCD kare EAB eşkenar üçgen 


A B 


olduğuna göre m(ĞDE) — x kaç derecedir? 


A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 











B H G 


© Şekildeki üçgenlerin benzer olduğuna dikkat 


“ediniz! 























O noktası karenin köşegenlerinin kesim noktasi 


ve ağırlık merkezidir. 
LACI — IDBl ve 
(401 |OCI <> İODI —1OBI olur. 





TACI LİDBJ ve 


(ACI SİDBI sayv2 dir. 


Laci? IDpBi? 
Na 2 


Alan(ABCD) —5 





(a/2)” 3 
giz 


a 


bulumur. 


a 











ğundan ADE üçgeni ikizkenar üçgendir. 


Bu durumda, x — 159 bulunur. 


Yanıt A 





ABCD bir kare DE 1 EB 
D G 
İDE| - 12 cm, 
(BE| - 4 cm 
>E 
A B 


olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç cmdir? 


A) 60 B) 70 GC) 80 D) 85 E) 90 


(DBİ çizildiğinde, 


Pisagordan |DBİ? — 180 


IDB|? 


A(ABCD)- —5 — -90 cm? dir. 


Yanit E 





ABCD kare ve ÂBE üçgeni eşkenar üçgen oldı. 


A RM A Me A AN e e im oc il gi ae 


BM RE MEDİNE 



















ABCD kare |DB| — |AE| 


m(ĞEB) - a 
olduğuna göre a kaç derecedir? 
y Ğ a 





A B E 
A) 15 B) 22,55 C) 30 D) 45 E) 67,5 
D G JAG| — |DB| olduğundan; 


AC) — |AE| olur. 
Bu durumda ÂCE üçgeni ikizkenar üç- 
gendir. 

A Bu durumda a - 67,5 bulunur. 


A B E 
Yanıt E 
D G ABCD kare |EF| - 3 cm 
IBF| -4 cm 
E 
3 
F 
A 
A B 
olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç cm? dir? 
A) 200 B) 250 C) 300 D) 400 E) 500 











m in c EFB dik üçgeninde 

3m Ge e N 

tana — 2 olur. Bu durumda, 
< E pg 
3 ÖCE üçgeninde 
&>F 

yoei İCE| > 3m ise |(DC| 4 m olur. 

A B 


İDCİ — |BCJ olduğundan, 
4m—3m4*5 

m — 5 bulunur. 

Alan(ABCD) — 400 cm? olur. 


Yanıt D 



































Kenar vektörleri & ve b bu vektörler arasındaki açı 6 olan paralelkenarın 
alanı İl al. IB) .sine olduğundan kare olan bölgede alan İLAN Zsine olur. 








ni m g - 90” olduğundan karenin alanı lal? bulunur. 
EA LAF 
D Cc 
JED| <1 br 
İFA <2 br 
a 
olduğuna göre |AF| - x kaç br dir? 
AŞ B) 3 9 7 D) 4 g5 > 2 


Köşegen vektörleri B, d ve aralarındaki açı 8 olan dörtgensel bölgenin 














EA | AF olduğundan açılar ya- alanı | BLI .sin& olduğundan, 
zılırsa 5 
2. ..9; 2 25 i 
XxX -5* a ise Xx -7 
2 
Karenin alani Alan(ABCD) — Veli Dil olur. 5 
Bi 
x-3 bulunur. 
Yanıt A 
A B 
D G ABCD kare 
DE LEF 
CF LEF 
r İEB|-|BFİ<4cm ö ğ 
A 
E 
olduğuna göre |DE| kaç cm dir? 
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16 
A B 





Köşegen vektörü AĞ — (3, 4) olan karenin alanını bulünüz? 
DK 1 KF çizilirse 


Belke Keke amme eee anamda eti Mi ime 
Bi KANAMA a ve - A 
Ki MUM kN A a gla ayi un sin lalu ano nin yil Vi 7 p ş e © 


DKÜ üçgeni ile GFB üçgenleri €$ 
üçgenlerdir. 






JEF| — |DK| — 8 olur. 


İKG) — |BFİ — 4 olduğundan 





İDE) — |KFJ — 12 cm bulunur. 
AĞ -(3,4)ise JAĞII< V32 442 -5olur. 


AC|Z 
Alan(ABCD) - VEL - > br” bulunur. 









































Şekildeki koordinat düzleminde y — x doğrusu üzerinde bulunan AveB 
noktaları verilmiştir. (JABI| < 3/2 br ve taralı bölgenin alanı 36 br? olduğu- 


na göre, (| OÂJ| kaçtır? 








IlOA|I- Va” sa av? 
OB | Vb” b” -by/2 


Tarali alan 
2 2 

olduğundan 2)— - 25 -36 

b?-a?-360lur. 

NABI11OBU-NOÂJI 

3/2 -b/2 —-ayY2 sb-a-3 

(b—a)(bs-a)-36-bsa-12 

*b-a-3 





IcAjJ/zay2 — 242 bulunur. 





NORU - ein a 





AE tmm er ga mz emmeyen eee mem çe na 








| 
| 
| 
i 
: 
i 








“ÇÖZÜMLÜ TEST 
D C ABCDkare 
İAE| -7cm 
İDE| — 13 cm 
A B 


olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç cm? dir? 


A) 144 B) 208 C) 240 


o 
o 


ABCD 


D) 260 OE) 288 


kare 


7 IDP| 2cm 


IDC| 3 cm 


JAP|—7 cm 


>» 
w 


olduğuna göre |PB| -x kaç cm dir? 


A Ye B2/6 o3y/6 


234 12 


A 


olduğuna göre |ED)| kaç br dir? 


A 3 B) 4 ME 


D) 4V6 EB 5/6 


ABCD kare 


E, D, B doğrusal 


JEA| - 2/34 br 
İDB| - 12 br 


Mg ma İ3 











D C ABCD kare 
İAE| -6 cm 


JEC| - 12 cm 





olduğuna göre Alan(ÂED) kaç cm?dir? 


A)24 B)27 Cc) 30 D) 33 E) 36 


E ABCD karesindeA,C,E 








doğrusal 
D C 
JAC| - (BEJ 
A B 
olduğuna göre m (ĞBE) e kaç derecedir? 
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30 
D GC ABCD kare | 
a AE| -8 cm 
JEC| -2 cm 


olduğuna göre |DE| < x kaç cm dir? 


0 0 gp a > e Ün lem Pine 











8. 











D E C ABCD kare 
(DE) - 2JECİ 
ü Alan(DER) - 12 br? 
A B 


olduğuna göre  Alan(ABCD) kaç br? dir? 





A) 45 B) 60 G) 70 D) 80 E 90 
E ABCDkare 
Xx 
D G A, G, E doğrusal 
AC) > |BEJ — 12 cm 
A B 


olduğuna göre |CE| - x kaç cm dir? 








A) V3-1 B) V341 C) 6/3 46 
D) 6vY/3-6 E 6yY/3-2 
D C ABCDkare 
3 
(AP) 1 (DPJ 
IDP| -3 cm 
s İPD| <4 cm 
A B 
olduğuna göre İPBİ kaç cm dir? 
A Vi5 BYi7 OG2Y5 DAYE Bp W5 








11. 


D GC ABCD ve EBFH kare 


IDH| - 8/2 cm, 


ç İHFİs4cm 


A E B 


olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç cm? dir? 


A) 112 B)121 C)144 D 156 B 164 
D G ABCD kare 
Alan(DCLA) - 64 cm? 
F 
A E B 


olduğuna göre LFBE dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 12 B) 14 GC) 16 D) 24 E) 32 
ATE D ABCD kare 
IBF| - |Fkİ 
6 k İâElsicm 
JAB| 6cm 
TF 
5 JEF| - /29 cm 
olduğuna göre |KG| kaç cm dir? 
A) 1 3? ©2 DŞ B3 








2. D 





B 








IDBİ köşegen çizilirse; 
ÖEÖ üçgeninde 

132 -a24(7 sa ise 
a5 bulunur. 


JAC| — 24 bulunur. 


288 bulunur. 


Yanıt E 


X2422-72432 ise 
a X 444949 


X2-54 x-3y6 bulunur. 


Yanıt C 


(ACI köşegeni çizilirse; 
ÂCE dik üçgeninde, 
JAEF? — JAOJ? * |0EP? 


136 - 36 * İDE? ise 
İDE| - 10 bulunur. 


X*6-i10 ise x-4 
bulunur. 


Yanıt B 








(DB) köşegeni çizilirse, 
IDBİ 1 (AC) ve 


olur. 





bulunur. 


Yanıt B 


(DB) köşegeni çizilirse, 


JAO| < k olsun, bu du- 
rumda 


JAOJ-İOBİsJOCİEJOBİ| — k 
ve İBE| — 2k olur. 


ÖBE üçgeni (30, 60, 90) 
üçgeni olur. 





Ohalde «*30-45 ise a - 15" bulunur. 


Yanıt C 


D Cc DB) köşegenleri çizilirse 





İOE| - 3 cm ve 
İDOJ - 5 cm bulunur. 
X2 52 432 ise 
xzy/34 bulunur. 


Yanıt D 


























| 
: 
j 
j 
i 
j 








A 3k 





C DER<ÂFB olduğundan ben- | 


zerlik orani z olur. 


4$ - 12 br ise S-3br? olur. 


A(ABCD) - 30S - 30.3 - 90 br? 


g bulunur. 


Yanit E 


IDBJ köşegeni çizilirse 
IDBJ 1 (ACI olur, 

bu durumda 

|AC| > |OB| - 12 ve 


ÖBE üçgeni (30, 60, 90) 
olduğundan 


64x-6v3 
x 6/3 -6 bulunur. 


Yanıt D 


GC ABCD kare olduğundan 





2 3 
x2-41-24.8.5 
#3 
x 4124 
xv17 





JAD| - |AB| — 5 cm bulunur. 


PAB üçgeninde kosinüs teore- 
mi yazılırsa 


2 -42 457 24.5. cos$ 


bulunur. 





Yanıt B 


11. 





Alan(LFBE) — 2.8 - 16 cm? bulunur. 





O halde |KC| — 2 dir. 





ABCD ve HEFB kare oldü- 
ğundan D, H,B doğrusal ve 
LH 1 AD çizilirse 


JAB) — 12 olur. 


Alan(ABCD) — 144 cm? bu- 
lunur. 


Yanıt G 


TACI köşegeni çizilirse L nokta- 
sı ÂBÜ üçgeninin ağırlık mer- 
kezidir. 


D, L, B doğrusal olur. 


8S - 64 cm? ise S - 8 cm? 
olur. 


Yanıt G 


LM / BC çizilirse ve 
EN LLM çizildiğinde 
INE| — 2 ve 

JEN| > 5 cm bulunur. 
Bu durumda 


IKM| — |MCİ — 1 olur. 





Yanıt c 








ABCD kare 
AN| — |NBJ| 
ICK| — 3İKBİ, 


ILNJ <5 cm 





olduğuna göre |GL| kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 9 


ABCD kare 


IDE) < JECİ 


IGFI - |FBİ 





A B 


Alan(ABCD) - 48 br? 


olduğuna göre EKLF dörtgeninin alanı kaç br? dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 


D c ABCDkare 
İAEJ 1 (EB) 
JAE| -3 cm 
IBE| - 2 cm 
A B 
3 2 
E 


olduğuna göre |GEJ kaç cm dir? 


A 5 B)Y/28 C38Y3 D6 


E) 18 


E) 6v/2 














Çç ABCDkare 
IDE) 1 JEAJ 
İDE| - 2cm 
JAE| -5 cm 


A |EC| <x 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


A) 3 B) 4 CO) 11 


ABCD kare 
(OE) 1 (OFJ 





D 2/3 EB yv13 


> JAB| - 20 cm ve ABCD Kare- 
e  Sinin ağırlık merkezi O noktası 
olduğuna göre EOFB dörtge- 


ninin alanı kaç cm? dir? 


A) 80 B) 90 G 100 D)120 B 150 
6. D GC ABCD kare 
AGİ — 3İAEJ 
JAB| - 6/2 cm 
A 62 B 
olduğuna göre |EB)| kaç cm dir? 
A)2 B)3 Cc) 4 D)2y2 E3v2 




















7. D C ABCD kare 


m(ECB) - 45“ 
m(GEÂ) - 60“ 


İEC| 6 cm 











A B 


olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç cm? dir? 


A) 54 B) 64 Cc) 72 D) 96 E) 108 


8. p c  ABCD kare GEB ve BEF 


eşkenar üçgen 


olduğuna göre m(8KF) - & kaç derecedir? 


A) 75 B) 80 C)'85 D) 90 E) 100 








D (e ABCD kare 
pA CF| - (FB 
e (CF «FB 
İFE| - 12 cm 
F 
A E 


TA 


10 120 


































DELTOİD 


10. D G ABCD kare Tanım : 
l ğ JEDİ - JEAJ Taban uzunlukları eşit olan iki tane ikizkenar üçgenin oluşturduğu 
İAB| -2 br dörtgene deltoid adı verilir. 

E P ZA 

A B N K 

se RL iş B D E E 
olduğuna göre GB .(CO * CD) skaler çarpımı Kaçtır? 
4 

A-l 8-3 0-4 3 B v 


Şekilde ABCD ve FEKL dörtgenleri birer deltoid'dir. 








11. D C ABCDkare 
AE LEF 
F JAE|-2em D 
JEF| - 1cm 
A B 
1 JABİ - |AD| ve |BC| — |CDJ olan bir ABCD deltoidinin (ACJ köşegeni 
olduğuna göre Alan(ABFE) kaç cm” dir? deltoidi iki eş üçgene ayırır. 
11 11 11 
A > B) 6 907 Ds E) 7 
ABCD deltoidinde, m(B) - m(D) ve JACJ doğru parçası açıortaydır. 
12. D C ABCDkare 
1 
- JED| — i br ABCD deltoid... 
3 
IBC) - |CD| 
B 
A 3 2 faBlLpEg 
m (SGD) - 1109 
olduğuna göre AB.BE skaler çarpımı Kaçtır? cCc 


- e — —< - R Ee 
A) 2 B)-24 C) -20 D) -16 E) olduğuna göre m(BAD) — 0 kaç derecedir? 


A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 





ABCD deltoidinde köşegenler dik kesişir. 
























































A JED| — k ise JAE| -3 k olur. 












(ACI köşegeni çizilirse 45 öl 
> —— AD) — (ABİ — 4k ve (AFJ açıortay olduğundan 
ABG ile ÂDG üçgenleri eş olur. ii ” dn Gi inle 
” içaçtortay teoreminden 
BAD) -0-70* bulunur. FEN 
Gaye in) " e B | D EN ise x- 16cm bulunur. 
c Yanıt B 
' ABCD deltoid; || 
i LADI<14Bl og İDCİ <IECI X R 
ikenm)-mBolir...., 
* Bir deltoid'de köşegenler dik kesişir. B D 
(e 
JAB| - JAD| ve JECİ - |CDJ olan ABCD deltoid'de 
Alan(aBcD) « SCİLLEDİ. ai, 
Ayrca; 


A 





Şekildeki deltoid'de 
(ACI 1 (BDJ 
m(B) - m(D) ve 


(BH| - |HD| olur. 





ABCD deltoid'de 
Alan(ABC) — Alan(ADC) olur. 





A ABCD deltoid 


JAB - JAD| ABCD deltoi 


E 
(BGİ - |CDİ JAB| < |AD| - 12 cm 
B D. HAR -3jEDİ — lcBi-Jepj 
JFE| - 12 cm D (CLfABI 


G 





olduğuna göre |BF| — x kaç cm dir? 


4 N N 
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 p)2 olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40 








© Deltoidin alanı Köşeşenler çarpınımın yarısına 


eşittir. 
— Alan(ABCD) ACILI BB 1 
'ABCD deltoidinde; 


 IBHI — IHDI fakat 
“TAHI # |HCİ olduğuna dikkat ediniz. 








C 





























“İkizkenar üçgende tabana çizilen yükseklik hem 


açıortay hem de kenarortaydır. 








Alan(ABC)- Alan(ADC) 


12.3 


olduğundan Alan(ABD) - -5” - 18 cm2 


O halde Alan(ABCD) — 36 cm? bulunur. 











olduğuna göre |EC| — x kaç cm dir? 


A ABCD deltoid | 
(ABİ ADİ | 

Ec) - 160) | 

(ABI 1 (BEJ İ 

m(BAB) - 15* | 

m(EAD) - 459 İ 

(BE| - 3/3 cm 

| 


A) v3 B) 3 C) V6 D) 6 E) 2/6 


(ACI köşegeni çizilirse “ 
m(BAE) Ni m(EAĞ) - 159 olur. 
|BC) — k olsun bu durumda 
JAB| - k/3 ve (AC| —2k dir. 


TAE| açıortay olduğundan iç açıortay teoremin- 


ise x-6 bulunur. 


Yanıt D 


D 


ABCD deltoid 

|AB| - |AD| - 12 cm 
(BC) -|CD| -x 
(ABI 1 (BCJ 


m(BAD) - 60* 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


A) 3 





B) 2/3 








O) 4/3 D) 6 pg 6v/3 


(ACJ köşegeni çizliirse 

m (BAĞ) — m(ĞAD) -30* bulunur. 
ÂBÜ üçgeni (30, 60, 909) 

üçgeni olduğundan x-4/3 bulunur. 


Yanıt C 




































ABCD deltoid 


ABC bir üçgen 
JAB| - |AD| -11 cm 
1 11 AFDE deltoid 
(BC) - |CD| x 4 cm 
JAFİ — JAEJ 
B D JABJ1JBGJ 
İFD| - |DE| 
4 4 
G JAB| — 15 cm 
J(AC| 20 cm 
olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 
(BD| - 10 cm 


A) 22 B) 32 o) 40 D) 44 p 52 
olduğuna göre |DGİ| — x kaç cm dir? 


A) 8 » > o) 10 p 31 gp 


EM m A A A 





AFDE deltollj olduğundan fAD)| 








A pe e 
(ACI köşegeni çizilirse, köşegeni çizilirse JAD) açıortay olur. 
ü 11 A(ABGC) - A(ADC) olduğundan İç açıortay teoreminden, 
yk yay? 
Alan(ABCD) - Z 75 44cm“ bulunur. bali -20 ise x- 40 bulunur. 
MM, X* 3 

B? D Ni va ee 

4 4 ii 

G 





YantD ; Yanıt E 



















































20 


A 


Köşegenleri birbirine dik olan tüm dörigenlerin 


alanı gibi deltoidin alanında köşeğeri vektörlerinin 


uzunlukları çarpınının yarısına eşittir. 


Alan(ABCD) - Maci iiEBl ali 


a 





D GC AB // DC 
IDGİ - |CEJ 
g AD) - |AE| 
/ JAB|-18cm 


ET B JEB| - 7 cm 


oduğuna göre |CEJ| kaç cm dir? 


A) 7 B) 8 o 9 D) 10 








A ABCD deltoid 
JABİ — |AD| 
E 
|(CBI - |CDj| 
B Dp İBEJ-3İAE| 
F |(CF| > 2FBİ 
GC Alan (SEF) —12cm2 


olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 12 B) 24 C) 36 


İDCİ > |CEJ — k olsun. 

ADCE deltoid ve |AC| köşegeni çizilirse, 
m(ÖCÂ) z m(ÂCE) 6 ise 

m(GAB) -0 olur. 


k:7-18 isek-11olur. 





JAE| - kise (BE) -3k 

(BF| -a ise |İFC|-2a olur. 
Alan(EFÂ) - S ve A(BEF) -3S 
Alan (EA) — 8S bulunur. 


Alan(ABCD) - 245 olur. 


3S-12iseS-4 ve Alan(ABCD) - 96 bulunur. 





B D 


G 


Şekildeki taralı bölgelerin alanlan toplamı 36 cm? 


olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 96 B) 108 


Yanıt E 
JAB| — JAD)| 
|(CBİ — |CD| 
JAE| — |EB| 
JBF| — |FC| 
C) 144 D) 208 E) 216 


JBDJ köşegen çizilirs& KAD üçgeninin, 

L, BDC üçgeninin ağırlık merkezidir. 

(BD) köşegeni çizilirse | 

K noktası ABD üçgeninin, 

L noktasıda BCD üçgeninin ağırlık merkezidir. 
Bu durumda i 

25 -36 cm” iseS -18 cm? olur. 


Alan(ABCD) - 12S - 12.18 - 216 cm? bu- 
tunur. i 
Yanıt E 





























Kenar vektörleri BÂ -(-1,- 2) ve BĞ-(-2, 4) olan ABCD deltoidinin 


alanını bulunuz. 


Ne e EŞE 
Çözüm 5 
mmm 


IBAJIVENİ4C2” v5 
IBclis Ye 2)“ 44” -2v5 olur. 


Alan(ABC) - 3.11 BÂJI.1BC|.sina 





olduğundan, vektörler arasındaki açının sinüsünü bulalım; 


<BÂ,BC > -|IBÂJI.I BĞİ| .cosa 
C1.C2)4(2).4)- v5 .2vV5.cosa 

—-6-2.5.cosa 

cosa -- Şise sina - 5 olur. 

Bu durumda 

Alan(ABCD) -|i BÂJI.JECİ|.sina- V5.2V5.5 -8br” 


bulunur. 











ABCD deltoid 
(ABİ > |AD| 
(CB)  |CD| 


m(ÂBG) - 1109 


m(BCD) - 1009 


olduğuna göre m(BAD) e kaç derecedir? 


A) 10  B)15 


G 


C) 20 D) 30 EB) 40 


ABCD deltoid 
(ABİ - |AD| 

(cBi - |cDj 

İAE| - ED) 

ACI N BEJ — (F) 
İFE| 10cm 
IBF| > xcm 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


A 12  B)14 





C) 16 D) 18 E) 20 


ABCD deltoid 


(AB - |AD| <9 cm 


ICB) - |CD| 
(CHİ 1 (ABI 
(CH) 3 cm 


olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 18  B)21 





C) 24 D) 27 E) 54 














ABCD deltoid 
ABİ - |AD| 
(CB) > |D| 
(ABI 1 (BGİ 
m(BAĞ) - 159 
m(EAD) - 459 


(BE| - 5/3 


olduğuna göre |EGİ| - x kaç cm dir? 


A) 6 B) 6/3 C)8 D) 8/3 





ABCD deltoid 


(CB| - |CD| — x 


m(BCD) - 609 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


A) 2 B) 2/3 C)4 





D) 4y3 


ABCD deltoid 
JAB - |AD| -8 cm 
JBGİ -|CD| < 5cm 


(ABJ 1 (BG) 


E) 10 


JAB - |AD| < 4 cm 


m(BAD) - 1209 


Eg 6vV/3 


olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 20  B)30 


C) 40 D) 60 


E) 80 























R (ABI / IDGI 
AD) — JAE| 
e | İpoisicEl 

e İABIz13cm 


JEB| - 6 cm 





A 13 


olduğuna göre |DGİ uzunluğu kaç cm dir? 





A) 7 B) 8 o) 9 D) 10 E) 11 
| 
i 
A ABC üçgeninde 
ZN JADI — JAFI 
- 
IDE| - |EFİ 
D F 
(BEJ - 2 cm 
0g JEC| <5 cm 
— < 5 > ACI - 15 cm 


olduğuna göre |ABİ kaç cm dir? 











10. A (ABİ — ADİ 
” (BC) - (CDİ 
IBF| - IFCİ 
B D |BE|-2JEA| 
P Alan (BER) - 16 br? 
e 


olduğuna göre ABGD deltoidinin alanı kaç br? dir? 





A) 44 B) 60 C) 96 D) 108 E) 136 
11. ABC bir üçgen 
ABİ — AE) 
(BI - (DEJ 
m(ÂBÖ) - 1009 
m (CB) -30* 
olduğuna göre m(EDÖ) — x kaç derecedir? 
A 30 B)5O © 60 D)70 E 80 
12. A JABI - JAD| 
(CBİ - |CDİ 


m (KML) - 30” 


IKM| - 6/3 cm 








A) 4 B) 6 08 D) 10 E) 12 
” ABCD deltoid 
,ABI - JAD| 
ir BL) - İLCİ 
(Gki > |KDİ 
B D iBEJ—2jAEJ 
L 7 K (DF) — 2JAF| 
6 İLKİ <9 cm 


olduğuna göre JEF| <x kaç cm dir? 


İML) -x olmak üzere ABCD deltoidinde 


K, L, M orta noktalar olduğuna göre x kaç cm dir? 





5 
2 


A4 Be OŞ Dr B 


kl emmi eie 


A) 6 B) 8 GC) 10 D) 12 E) 16 











(AC| köşgeni çizilirse (AC) 


açtortay olduğundan 


m(BAĞ) - m(ĞAÖ) - 209 


olur. 


O halde m(Â)-40* bulunur. 


Yanıt E 


ABCD deltoid olduğundan 


m(BAĞ) 5 m(ĞAD) dir. 


JED| — JAE| — k ise 


JAB| - 2k dir. 


İçaçıortay teoreminden; 


2K.K 
0 


x 741g”X5 20 bulunur. 


Yanıt E 


JAG| köşegeni çizilirse; 


Alan(ABC) — Alan(ADC) dir. 


bu durumda 


bulunur. 


 Alan(ABCD) — 9.3 - 27 cm? 


Yanıt D 








5. 








(ACJ köşegeni çizilirse (AC) açıortaydır. 
JAB| - a3 ise JAC|—2a olur. 
İçaçıortay teoreminden; 

> Xz10 bulunur. 


Yanıt E 





(ACI ve (BDJ köşegenleri çizilirse (BDJ 1 (ACJ ve (ACI 
açıortay olur. (30, 60, 90) üçgeninden |BCİ| - |CDJ - 4/3 
bulunur. 


YanıtD 





JACJ köşegeni çizilirse; 

Alar(ABC) — Alan(ADC) olduğundan 
ABC) « SS - 20 cm? 

o halde Alan(ABCD) — 40 em? bulunur. 


Vamı 



























A amme 


ADCE deltoidinin JACI 
köşegeni çizilirse (ACI 
açıortay olduğundan 








A 13 B 
m(ÖCÂ) — m(ACE) za olsun 
DC // AB ise 

m(ÖCÂ) z m(GAB) za Olur. 


xs6-13 ise xz7 bulunur. 











Yanıt A 
B” 2 5 C 
(AE ADEF deltoldinin o köşegeni olduğundan; 
(AE| açıortaydır. 
İçaçıortay teorerminden 
3 > PN ise x-6 bulunur. 
1 
Yanıt B 
A İBD)| köşegeni çizilirse; 
LK // BD ve 
EF // BD olur. 
İLKİ - 9 cm ise 
BD) — 18 olur. 
EF // BD olduğundan 


Xx — 
- 18 ise x-6bulunur. 


ja 





YanıtB 


10. A 





11. 


ABDE deltoid olduğundan 


TAFI ve (ACI çizilirse 





İAE| — k ve |BE| — 2k olsun, 


2S -16 ise S-8 cm? 


Alan(ABCD) — 125 96 cm? 


bulunur. 





m(B) < mÂED) - 100 olur. 


x430-100ise x-70* bulunur. 


12. A 





KL/BD ve KM/AC dir. 


TACI 1 (BDİ olduğundan 


m(MKİ) 290 olur. 
KML (30, 60, 90“) 
üçgeninden 


xs 12cm bulunur. 





| 





Yanıt D 


| 
| 
| 
| 








Yanıt) 














3. 


ABCD deltoid 
5 (ABİ - JADI 
EC) - (CD) 
< m (SAD) - 509 
p 1109 : 
/ & m(SGD)-110 


m(ÂBÖ) -x 


olduğuna göre x kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 55 
p TİABJLIBGİ 
a 
â JAD| - |DGJ 
(AB) - |BC| < 8/2 cm 
82 (ADG) - 60» 
B 8/2 G 


olduğuna göre |AD| uzunluğu kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 


A ABCD deltoid 
(BHİ 1 (AD) 
ğ IBG| -|0D| 
(CHİ 6 cm 
B D. JAB|-JAD|-12cm 
olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 
A) 36 B) 48 C) 60 


D) 64 E) 72 


4. 








A ABCD deltoid 
JAB) - JAD| 


(BC) - |0D| 


olduğuna göre |DE| <x kaç cm dir? 





A) 2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 
D X Cc ABCD bir yamuk 
w (DG) // ABI 
E DCBE bir deltoid 
12 IDE| s (DC| > x 
BE) - (BC) 
A 18 B. |JEFAJ-12cm 
JAB| < 16 cm 
olduğuna göre x kaç cm dir? 
A) 4 B) 5 G6 D) 7 E) 8 
ABCD deltoid 
m(BCÜ) - 60* 
(ABI 1 (AD| 
p İABİzJADb|-5em 
JBG| -|CD| -x 
olduğuna göre x kaç cm dir? 
A) 5 B) 5/2 C)5V3 D)6 Ep 6v2 























1B 
110 


D 


ABCD deltoid 
m(ÂBÖ) - 60* 
|ABİ — |AD| - 6 


(BCİ -|CD| - 2/3 


olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 12 


B) 14 


C) 16 


D) 18 E) 36 


ABCD deltoid 
ABI - Aci 
IBDİ - |DCj 
JAD| 12 cm 


(BE| - 10 cm 


olduğuna göre ABDC deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 40 


B) 60 


s0 


GSO DD) 100 E) 120 
ABCD deltoid 
(ABI — JADj 
(CBİ - |cDj 

D 


m(BAD) - 150" 
m(BCD) - 30* 


(BD| -8 cm 


olduğuna göre ABGD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 32 


2D 
12.C 


S.E 


B) 48 


4A 


C) 60 


DA 


D) 64 E) 68 


6.B 7D BE 9D 10E 




















10. 


11. 


12. 


A ABCD deltoid 





(ABI - |AD| 
(CBİ - |CD| 
IBE| < 3JEA| 
IDL) < 3ILA| 
IBF| < (Fo 
IDKİ < İKG) 
JEF| 11cm 


olduğuna göre |KL| —x kaç cm dir? 


A) 7 B) 8 Cc) 9 D10 BH 1 
A JAB) — (ADİ 
(CB) - |CDJ 
E 
LAE| - |EBİ 
B Dp |BFJ-JFCJ 
F 
G 


olmak üzere taralı bölgenin alanı 24 cm? olduğuna göre 
ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 40 B) 54 GC) 62 D) 72 E) 96 
A ABCD deltoid 
(AB) — |AD 
e JABİ - JAD| 
BC) - (CD) 
B p |BE|-3İEA| 
E (CF)  2İFBİ 
G Alan (BER) -6cm? 


olduğuna göre ABCD deltoidinin alanı kaç cm? dir? 


A) 36 B)44 


C) 48 


DEO BE 








D C Şekilde ABCD kare 
DE -(10,— 10) ve 
BE -(-8, - 4) olduğuna 
göre, karenin alanı kaç 
br? dir? 
A B 
A) 100 B)120 C)140 D 160 E 180 
G Şekildeki ABCD bir deltoid 
AB (9,4) ve BÖ -(3,-4) 
olduğuna göre, ABCD del- 
toidinin alanı kaç br? dir? 
D B 
A 
A) 24 B) 34 C) 42 D) 44 E) 48 


Üç köşesinin koordinatları AÇ-2, 1), B(4, - 1) ve C(5, 2). | 


olan bir dikdörtgenin alanı kaç br? dir? 


A 10 o B)20 Cc) 30 D) 40 E) 50 


Aşağıdaki vektörlerin hangisi alanı 24 br? olan Karesel 
bölgenin köşegen vektörü olabilir? 


A) 6,3) B) 3,4) C) (6, V6) 


mM 49/2) nan (G6 Ja 





i 


























D © Şekilde ABCD kare AC 
i köşegen vektörü 
AĞ > (6, 8) olduğuna göre 
karenin alanı kaç br? dir? 
A B 
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 
D C Şekilde ABCD eşkenar 
i dörtgen AB-(4,3) ve 
AD -(5,0) olduğuna göre, 
eşkenar dörtgenin alanı 
kaç br? dir? 
A B 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 
D G ABCD dikdörtgen 
ZE 
(AĞI <6 cmve 
6 
m(CAB) -22,5 
22,5 olduğuna göre, 
A B g g 


ABCD dikdörtgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 6y/2 


D) 10y2 


B) 8v2 


Co) v2 
gp 122 





























8 A Köşegen vektörleri 
CÂ -(1,-2) ve 
BD - (4, 2) olan şekildeki 
B D 
G 


ABCD deltoidinin alanı kaç br? dir? 








A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 10 
9. C (ABCD dikdörtgen 
(BDJ köşegen 
BD -(4,4v3) 
” NB51<2.1 EĞİ 
olduğuna göre, dikdörtgenin alanı kaç br dir? 


A) 8/3 B) 12/3 C) 16/3 


D) 24/3 


E) 32/3 


ABCD dikdörtgen, kenar 
vektörleri AD-(4,8) ve 
köşegen vektörü 
DB -(6,-8) olan ABCD 
dikdörtgensel bölgesi- 
nin alanı kaç br? dir? 











B) 10/3 C) 16/5 


E) 40/5 


1E 2D 


NC 120 





m 
LK nz 








11. 


12. 


13. 


ABCD paralelkenannın köşegen vektörleri AĞ -(6,4) 
ve BD -(«- 4,4) olduğuna göre, bu paralelkenarın JABJ 
uzunluğu kaç birimdir? 


A) 3 B) 4 c)5 C) 6 D) 8 


ABCD paralelkenar 
AĞ -(8,6) ve 


BD -(-4,6) olduğuna 
göre, |AB| kaç birim- 
dir? 


Şekildeki ABCD para- 
lelkenannda AD - (2, 6) 


ve AB -(4, O) olduğuna | 


göre, ABCD paralelke- 
narının alanı kaç br? 
dir? 


A) 16 (o B)20 C) 24 D) 28 Eg) 30 











SA 3y2 











Şekilde ABCD para- 
lelkenardır. 


AĞ -(2,6) 
AD -(8,4) 
olduğuna göre, 


ABCD paralelkenarının alanı kaç br? dir? 


A) 5 BS O 2/5 D) 10 E) 12 
D c ABCDdikdörtgen 
i İNAĞI| 8 br 
> m(ĞAB) -22,5 
22,59 
A B 


olduğuna göre, alan ABCD kaç br? dir? 
B) 8v2 
E) 20/2 


A) 4/2 C) 12/2 


D) 16v/2 


ABCD paralelkenar 
AB ve AD kenar vek- 
törleri arasındaki açı 
60" dir. 





A B 3İJABİ| — 211BCJİ ve 


© Alan(ABCD) - 54/3 br? olduğuna göre, (JABJ| kaç br 
dir? 
B) 4v2 Co) 6/2 


D) 8/2 E 12/2 




















e 6 ABCD kare 
AB-d 
CÂ -Bİ—-kö 
y” 
A Z B 


olduğuna göre, k reel sayısı kaçtır? 


A) -4 B-38 G-2 D-1 pg 2 
D C O ABCD dikdörtgen 
|AD| -3 
3 
(ABI - 4 
A 4 B 


olduğuna göre, AĞ.BD skaler çarpımının eşiti kaçtır? 


A) -10 B)-8 GC) -7 D) -6 E) -4 

D 5 Cc ABCD yamuk 

AD| -4 br 
6 

5 IDC) <5 br 

(CB) -6 br 
A 8 B 

(AB -8 br 


olduğurıa göre, DÂ.DĞ skaler çarpımının sonucu kaç- 
tır? 


















































7. D G ABCD yamuk 11. Cc ABCD kare 
JAD| - 8 br NE İDE| 1 br 
8 
JAB — 12 br z JECİ 3 br 
AĞ.AB -72 olduğuna göre, 
A 12 B | I 
olduğuna göre, 
A B 


BĞ.DĞ skaler çarpımı aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? i 

















AE.EF çarpımının değeri aşağıdakilerden hangisidir? 





A) -c0 B)-48 © -36 D)-24 E-12 | A-10 B-6 G-5 D-4 B-3 


poe 





8 ABCD paralelkenar 


; D (e 
(AB| <a i | 

IBC| <b | 

A B | 


olduğuna göre, 


JAĞ * DB| ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisine 12. D a ABCD kare 


eşittir? 4 
AE.AĞ -60 
A) b B)a C)4a D) 4b E) 2a4b | 
| JEC| - 2 br 
olduğuna göre, 
g9. D C€ ABCDkare 
IBE| - |EC| | 


in A B 
, DE AĞ -32 








karenin alanı kaç br? dir? 





A) 24 (o B) 36 C) 48 D) 60 pg) 72 





A B 


olduğuna göre, karenin bir kenarı kaç birimdir? l 














A) 4 B) 5 Cc) 6 D) 8 g 10 | 
0. p 3 ABCD dik yamuk 
18, A 5 D ABCD ikizkenar yamuk 
JAB) - 10 br e ia 
! > e ! 
JABİ x ADİ > |(DC| <6 
” JAD| - 4 br 6 6 
(BC) - 10 
ia iDGİ| -83br i i 
A 710 B : 





w 


10 G 





olduğuna göre, AB.AĞ skaler çarpımının sonucu kaç- 


tır? olduğuna göre, AB.DG çarpımının değeri kaçtır? 


A) 10 B16 G2 DA BS A) 16 B20 (2 D:2 Bp 








18 2D 


Mc 12B 























DÜZGÜN BEŞGEN 
Tanım: 


Bütün kenarların uzunluklan ve bütün iç açılarının ölçüleri birbirlerine eşit 
olanı çokgenlere düzgün çokgen denir. 


5 kenarlı olan düzgün çokgenlere düzgün beşgen denir. 


D 


A B 
ABCDE düzgün beşgeninde a iç açı ve B dış açısıdır. 


Bu duruma a *B - 1809 olur. 


360" 


<> Düzgün beşgende bir dış açı —--72 dir. Dolayısıyla iç açı 108“ 


dir. 





A B 






ABCDE bir düzgüri beşgen DEK üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre, 
m(EAK) — 0 kaç derecedir? 


A 32 Ba C) 48 D) 66 E) 74 


o (n—2).180“ ve köşegen sayısı 





“n kenarlı bir çokgenin iç açılar toplamı 


nin 3) Gi 3) ir, 


m kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı 
3609 





7 olür. 


“m kenarlı bir çokgende. bir köşesinden; çizilen 


köşegen sayısı (n — 3) dir. 












































. Düzgün beşgende bir dagi Mei a 72 ve bir 


iç açı 1089 dir. 





DEK üçgeni eşkenar üçgen ve ABCDE düzgün beşgen olduğundan 
JEK| - JEA| olur. Bu durumda FAK üçgeni tepe açısı 48“ olan ikizkenar üçgendir, 
bu durumda 6 - 669 bulunur. 







ABCDE düzgün beşgeninde dış açı EM dir. 


5 
mEAD) <mEDÂ) - 36 ve 






Bütün düzgün in erefından bir çember 






m(GAB) - m(ÂCB) - 36 olur. 








il 


































ç geçkiğinden; ri YarıtD diğ Dikdörigen, k karel vE kenar gem da e 
EA İK Bu durumda m(pAC) 0-36“ bulunur. ızunlukları eşittir. i 
İN 7ge ği Gi i 
e İN Yanıt B 
Ti a 72 o Ng 
i ağ Mk /| 
> 0 Lİ 
ki a i De j 5 © : 
< 4 
Aİ 
i m n 
e e | 
© Şekildeki O merkezli çemberde eşit kirişlerin 
oluşturduğu yay ylarda eşittir ve 729 olur. o halde 5 S 
iç bir dışaçı 72“olur.. İ vi 
S ABCDE düzgün beşgen 
ii e zi a ii | 
e e Şekilde ABCDE düzgün beşgen EFKD karedir. m(EAF) a olduğuna göre, i mBAP)-14* 
; Ta a kaç derecedir? 
i olduğuna göre, m(BCF) — 6 kaç derecedir? 
A) 64 B) 68 G0)71 D) 77 E)81 i 





A2 B2* 02“ D3» BS 


İni de 
Çözüm. 


ZEREN 




















A ii E 


Düzgün beşgende tüm köşegenler eşit olduğundan (ACI köşegeni 


B çizilirse |ACJ — |ECİ — JAFI olur. 


ABCDE düzgün beşgen olduğuna göre m(AĞ) — 6 kaç derecedir? m(ĞAB) <mGGÂ) -36 ve 


vE 1 ük D) 60 B 72 mCAP) —50' olduğundan 
mMEBCF)-0-65—-36-29* dir. 





Yanıt C 





























B 
Düzgün beşgende. herangi birköşeden çizilen 
açıortay, dik ve karşı köşedeki doğruyu iki eş i 


kenara böler. 


<İ> 
B 


m (ABE) — m (EBE) ise IBHI LTEDİ ve 
IEHI <IHD olur. 





ABCD düzgün beşgen 
İAFJ LJODİ 
LAK LIDEJ 


Taralı alanlar toplamı 32 br? olduğuna göre, ABCDE beşgeninin alanı 
kaç br? dir? 


A) 40 B) 60 GC) 70 D) 80 E) 100 





Şekilde; taralı alan 
45-32 b iseS-8br” dir. 
Alan(ABCDE) — 105 — 10.8 - 80 br? bulunur. 














Düzgün beşgende 5 


ABCDE düzgün beşgen eği 

ICLI — 1ENİ — 1DPİ olu. o 
(EK) 4 (DBİ Düzgün beşgende C nin TEA) ya, B nin IDEİ ye 
(CL 1 (DBİ ve D nin TABİ olan uzaklıkları eşittir. 





JEK| * |CL| <8 cm 


olduğuna göre B noktasının |(DEJ| ye olan uzaklığı kaç cm dir? 





A) 6 B) 8 010 1? B14 
Çözüm” > 
D c 
Y 
Ç 
E e 
PU 1 JFAJ çizilirse 


IGLI 4 JEKİ — (CP) olur. 
GC nin (EA| ya olan uzaklığı 
B'nin (ED) ya olan uzaklığına eşit olduğundan 8 cm bulunur. 
Yanıt B 








d81labyoj | 





























E D 
F G 
A B 
ABCDEF düzgün altıgen 
ABHKL düzgün beşgen 
m Fab) 6 
olduğuna göre 8 kaç derecedir? 
A) 6 B) 8 Cc) 10 D) 12 E) 16 
D 
E CcC 
d 
A B 
ABCDE düzgün beşgen 
ABFK kare 


m(EkKÂ) -6 olduğuna göre, 8 kaç derecedir? 


A) 61 B) 17 C) 81 D) 84 E) 9İ 





ABCDE düzgün beşgen 
|ECİ N TADI — (Kİ 
m(ÂKÖ) -6 olduğuna göre 6 kaç derecedir? 


A) 98 B) 102 C) 106 D) 108 E) 116 














DÜZGÜN ALTIGEN 


N 


EE 120)“ | 
9? 9fa 
Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit 6 kenarlı düzgün çokgenlere düzgün A B 


altgen denir. : ABCDEF düzgün altıgeninde 
“ İEAİ -İDBI —ay3 olur. 















Düzgün altigende düzgün altigenin en uzun köşegenleri çizildiğinde 6 
tane eşkenar üçgen oluşur. 





a | 
em 
ri 
ca 
vc 
m 
İm 
vc. 
bm ŞE 








O noktası düzgün altigenin ağırlık merkezi ve düzgün altıgenin çevrel 
çemberinin merkezidir. 


Düzgün altıgenin bir dış açısı 20 - 60» olduğundan bir iç açısı 120* dir. 





Düzgün altigenin alanı bir kenarı a olan 6 tane eşkenar üçgenden 
oluştuğundan; 


Alan(ABCDEP) - 6, 2Y3. . 387/8 dir. 








<> Bir kenan a oları düzgün altıgenin en uzun köşegeni 2a dır. 


İspat 








LAF|. ve JBCI uzantılar K noktasında birleştirildiğinde ABK ve FKÖ 
“çgenleri eşkenar üçgen olur. Bu durumda |FC| - 2a bulunur. 
































ABCD düzgün altıgen 
IKLI 1 JABİ 
JAF| -5 cm 

F G olduğuna göre, 
IKLI kaç cm dir? 


A) 5 B 52 GS5Y8 D6 E 6V3 








ABCDEF düzgün altıgende (EA) çizilirse JEAJ 1 JABJ ve FEA üçgeninden | 
|EA| - |KLJ < 5/3 bulunur. İ 
İ 
| 





ABCDEF düzgün altıgen 


Alan DEĞ) -12 cm? olduğuna göre, ABCDEF düzgün altıgeninin alan! 
kaç cm? dir? 


A) 36 (OB) 48 C) 64 D) 72 E) 96 


Alan DEĞ) - Jaa. sin120* 12 cm? 








2 

olduğundan —12 bulunur. 

Düzgün altigenin alanı; 

2 
Alan(ABODER) -6. 5-73 -6.12-72 cm? 
Yanıt D 
E K D 
F Cc 
A 6 B 

ABCDEF düzgün altıgen K € JEDİ 

JAB) - 6 cm olduğuna göre, AKB üçgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 12y3 B) 18y3 C) 24v3 

D) 36y3 E) 48y/3 

Çözüm. ; 

İEAJ çizilirse 

JEAJ 1 (AB) ve 

JEA| < 6/3 olur. 

Bu durumda |EA| — |KH| — 6/3 

a 3 
olduğundan Alan (ÂKB) — iy -18v3 cm? bulunur. 
Yanıt B 








deyuabyoğ. 




































köşegeninin uzimluğu 2a olur. 





: Düzgün altıgenin bir kenarı a ise en uzun 





Düzgün altıgenin çevrel çemberi çizilirse; 


60: 


60“. 


bir kenarıinn. çevrel çemberinin yarıçapına eşit 


olduğu görülür. 























FCI çizilirse |FC| — 2JED| olduğundan 








ABCDEF düzgün altigen EDK - FKG benzerliğinden Se -> ise X - 10 bulunur. 
JAB| - 8 cm olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı Kaç cm? | 
dir? | E D 
B) 20/3 C) 24/3 
E) 484/3 
F Dü 
K L 
A B 
ABCDEF düzgün altıgen 
(CL) BLI 
IBFINTALI (4 
olduğuna göre ek oranı kaçtır? 


(ACI çizilirse 
|AC| - 8/3 veh, #h,8y/3 olur. 


Taralı alanlar toplamı; 


Bin, İD2 Aly ahj 48/3 328 om? 





Yanıt D 


E D 
5 
F G 
(AL) ve JFGJ nın uzantısı P olsun. 
a B İFC|  2JAB| olduğundan 
ği JAB| — a ise |FC| - 2a ve 
ABCDEF düzgün altıgen pa 
CLP < AKB olduğundan 
IFDI N (ECİ — 4) 
İCP| — JAB — a olur. 
EK| - 5 cm olduğuna göre, “5 
JEKİ guna g AKB < FRP ise 
ki İ KB 
İKC|  x kaç cm dir? İRİ 3 bulunur. 
A) 6 B) 8 Cc) 10 D) 12 E) 14 














Yanıt D 


eb Pi 





Yanıt C 











; 
i 








ABCDEF düzgün altıgen 


IFCI N DB - (1) 


ILGJ - 4 cm olduğuna göre 














İFL| - x kaç cm dir? 





A) 6 B) 8 G) 10 D) 12 E) 14 












ABCDEF düzgün altıgen olduğundan açılar yazılırsa; 


E D 
eN 
F G 
i A Pp B 


ABCDEF düzgün attigen 
K, L ve P bulunduklan kenarlann orta noktalandır. 
KL) -9 cm 
olduğuna göre ABCDEF düzgün altıgeninin alanı kaç cm? dir? 
A) 27v3 B) 36v/3 C) 45v/3 
D) 54v3 E) 63y/3 








mĞDÖ)-mÖBO)-30*veDLO (809, 60*, 909) üçgeninden |DCİ - 8 
bulunur. Bu durumda |FC| — 2JAB| olduğundan JFC| -16 vex-12 olur. 


bölgenin alanı 13.4 — 52 cm? bulunur. 








JFG| < 2JEDİ| — a olduğundan 


EFCD yamuğunun orta tabanıdır. 


faa —-9 isea-6 bulunur. 





2 
Bu durumda Alan(ABCDEF) - Si. 54y3 bulunur. 


Yanıt D 





ABCDEF düzgün altıgen 
FDI N (ECİ < (P) 
Alan(EPD) 4 cm? olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 36 (o B) 40 C) 44 D) 48 E) 52 








EPD —FDG ve benzerlik oranı 1 dir. Bu durumda S — 4 cm? ise taralı 


2 


Yanıt E 








© ABCDEF düzgün altıgen K ve L bulundukları 


kenarların orta oktaları ise 


İKE ço2ata 3a 


3 DE olur. 


© EFCD yamuğunun orta tabanıdır. 


a 























E 
L 
A K B 
ABCDEF düzgün altıgen 
JAK| < İKBİ 
İFL < JAKİ 





düzgün altıgenin alanı 96 cm? olduğuna göre Alan(AKL) kaç cm? dir? 


A) 2 B) 4 Cc) 6 D) 8 E) 12 








L ve K orta noktalar olduğundan 
LK / FB ve benzerlik oranı 2 dir. 
Alan(AKL) — S ise 

Alan(AFB) > 4S olur. 

A(ABE)  A(APB) olduğundan 
Alan(APB) - 4Solur. 
Alan(ABCDEF) - 24S dir. 

245 - 96 ise S - 4 cm” bulunur. 


Yanıt B 


| 











ABCDEF düzgün altıgen 
Pp — 2 
Alan (AFB) -6 cm 
olduğuna göre ABCDEF düzgün altıgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 24 B)32 C) 36 D) 39 E) 54 





E D 
F C 
A B 


ABCDEF düzgün altıgen 

(ADI N (BR) < (P) 

IDP| - 12 cm 

olduğuna göre İFB| uzunluğu kaç cm dir? 

A 4/2 Baf G8 D) 8/3 EB 12 








ABCDEF düzgün altıgen 

(BPJ — |PGJ 

IFP| - 2/13 cm 

olduğuna göre düzgün altıgenin bir kenarı kaç cm dir? 


A) 2 B) 4 G6 D) 8 E) 10 












































ÇOKGENSEL BÖLGELERDE KAPLAMALAR 


Altın Oran: Altın Oran, matematikte ve fiziksel : 
Bir düzlemsel bölgenin, bir motif kullanılarak boşluk kalmayacak ve ma. 


evrende. ezelden beri var. olmasına rağmen 


4. E D ABCDEF düzgün altıgen 





insanlar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve tifler çakışmayacak şekilde dönüşümler (yansıma, dönme, öteleme ve ötele. 


pe w 2 
 Kalilmaya başladığına dal Kesin bir Bilgi meli yansıma) yardımıyla örtülmesine düzgün kaplama denir. Alan(FAB) 12cm 


mevcut: değildir. Tarih. boyunca birçok defa 





yeniden keşfedilmiş olma olasılığı kuvvetlidir. ELDER Mizgünçlgen 


Enclid. (M.Ö. 365-M.Ö.. 300), . “Elementler” 
adlı — tezinde, ; bir: doğruyu: 0.6180339... 


noktasından bölmeklen balisetmiş ve bunu, bir 





JEA| -6 cm 








olduğuna göre 


Üçgensel bölgeler ile kaplama 





doğruyu ekstrem ve önemli oranda bölmek diye 


adlandırmıştır. Mısırlılar. keops  Piramidi'nin : iel göre, ABCDEF düzgün altıgeninin alanı kaç 
tasarımında > heni pi: hem de phi oranını cm” dir? 

kullanmışlardır. Yunanlılar, Parthenon'un Him A) 36 B) 48 C) 64 D) 72 Eg 96 
tasarımını Altın Oran'a dayandırmışlardır. Bu JAGİ| — x kaç cm dir? 


oran, ünlü Yunanlı heykeltraş Phidias tarafından 


















ma 
KEİ 
Ka 
(mi 
| 
İ emmeye 
CD. 
Mi 


Karesel bölgeler ile kaplama Altıngensel bölgeler ile kaplama A) 4 B) 6 08 D) 10 E) 12 | 


dü Bilimılmişlr. Taniaide: Piböhücci #lrhelaki 
Ke erene e e eaede gk Bir düzlemsel bölgenin birden fazla motif kullanılarak boşluk kalmaya. 


JeyusDAOj | 


İtalyan > matematikçi, ; adıyla anılan nümerik R ; LR > 
vi ğa; , cak ve motifler çakışmayacak şekilde dönüşümler (yansıma, dönme, öteleme 
serinin > olağanüstü özelliklerini - keşfetmiştir — ! İlan : mn N 
Dak ve ötelemeli yansıma) yardımıyla örtülmesine yarı düzgün kaplama denir. 

fakat bunun Altın Oran ile ilişkisini kavrayıp e Nİ X : z 
İkizkenar dik üçgen ve eşkenar üçgen ile yapılan kaplamayı inceleye- 

im 5. E K D ABCDEF düzgün altıgen > 
Vinci, 1509'da Luca Pacioli'nin yayımladığı İlahi Da / ; 


Oran adli bir çalışmasına resimler vermiştir. Bu K e (EDİ 
kitapta Leonardo da Vinci tarafından yapılmış A Da 4 pd a İ E : JAB| - 12 cm 
Five Platonici Solids (Beş Platonik Cisim) adlı | 2, o Uzun köşegen uzunluğu 12 cm olan bir düzgün altıge- 
resimler bulunmaktadır. Bunlar,. bir küp, bir Eİ nin kısa köşegen uzunluğu kaç cm dir? 

Tetrahedron, bir Dodekahedron, bir Oktahedron Altın Üçgen 


rn Rl , A) 6 B)6V/2 C)6V3 D8 E) 8v3 
ve bir Ikosahedronun resimleridir. Altın Oran'ın Tepe açısı 36* (veya 1089) olan bir ikizkenar üçgenin eş olan kenarların- 


kavramadığı > bilinmemektedir. . LEonardo “da 








Latince: karşılığını lk. kullanan muhtemelen 








dan birinin uzunluğunun taban uzunluğuna oranı | > a Ri an Em | 
Leonardo “da: Vinci'dir. Rönesans - sanatçıları ta YE 1 olduğuna göre KAB üçgeninin alanı kaç cm“ dir? | 
ALtın; Oran'ı. tablolarında. ve heykellerinde k s2 (veya R | A) 24 3 B) 36 /3 C) 48 /3 
denge ve güzelliği elde etmek amacıyla: sıklıkla olan üçgene altın üçgen denir. i 
kullanmışlardır. Örneğini Leonardo da Vinci, Son D) 64v3 e) 723 
Yemek adlı tablosunda, İsa'nın ve havarilerin 
oturduğu masanın boyutlarından, arkadaki duvar 
ve pencerelere kadar Altın Oran'ı uygulamıştır. 3, ” N ö ABCDEF düzgün altıgen 
Güneş etrafındaki: gezegenlerin yörüngelerinin 
eliptik yapısını keşfeden Jolianmes Kepler (1571- P düzgün altigenin iç 
1630), Altın. Oran'ı şu. şekilde: belirtmiştir. bölgesinde bir nokta . 
“Geometrinin. iki büyük; hazinesi vardır; biri Aşağıda farklı renklerde boyanmış altın üçgenler kullanılarak yeni altın | F olmak üzer © 6. E D ABCDEF düzgün altigen 
Pyihagoras'ın teoremi, diğeri, bir doğrunun Altın üçgenler oluşturulmuş ve düzlem kaplanmıştır, inceleyiniz. (ML) 1 TAE) er e 
Oran'a göre bölünmesidir.” Bı oranı göstermek N n ” D B 
için, Parlhenon'un mimarı ve bi oranı resmen K / & / iğ 7 Gi . ği İNNİ İEE F G 
kullandığı bilinen ilk kişi olan Phidias'a ithafen, / ——— İNP| 5 cm 
1900'lerde . Yunan > alfabesindeki “ Phi- harfini AAA | : PM| - 3 em İ 
Amerika'lı matematikçi Mark Barr kıllanmıştır. he NR LN i 

PU -8 cm 


Aynı zamanda Yunan: alfabesindekine karşılık ç / i / ç / . / Ğ / 
gelen F harfi de, Fibonacci'nin ilk harfidir. / 
- / 





olduğuna göre düzgün altıgenin alanı kaç cm? dir? 
olduğuna göre |PK| — x kaç cm dir? A) 24v3 B) 36v/3 C) 48y/3 


A) 4 B) 5 G6 D) 7 E 8 D) 72/3 E 96/3 

















ABCDEF düzgün altıgen 
İDK6 - 4cm 
KG <3 cm 


JEKİ| > x 


olduğuna göre x kaç cm dir? 
A) v31 B) 231 
D) v93 E 3v3İ 


Cc) VTi 








ABCDEF düzgün altigen 
JEGI N (FDI  (L) 
JEL| <6 cm 


ILG| Xx 


olduğuna göre, x kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 G) 12 D) 16 E) 18 





E 4 L xD ABCDEF düzgün 
altıgen 


mfEF))-15* 


(e) 


“ JELİ <4cm 


9 İıDj<x 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


A) 2 2483 04 D) 4/3 B6 





11, 


12. 


ABCDEF düzgün altıgen 


E D 
8 PK - (FBİ 
E ç JEFİz8cm 
İDK| —x 
A B 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


A) 6/3 B)8 08/3 D12 125 
Ee P D ABCDEF düzgün 
altıgen | 
F C M, P, N üzerinde bulun- | 
duklan kenarların orta 
M N noktalarıdır. 

A 8 B JAB|-8 cm | 
olduğuna göre taralı PMN üçgeninin alanı Kaç cm? | 
dir? i 
A) 24v3 B) 36y3 C) 44v3 

D) 48v3 E 96y3 

| 
e en 
E L D ABCDEF düzgün altıg 


Alan(LMP) - 4 cm? 
Alan(ABRN) - 14 cm? 
F Cc 
N Alan(PRK) — 6 cm? 

i 

A B 
olduğuna göre EFNM dörtgeninin alanı kaç cm? dir? 
m iâ 


ai p Di Oo (4 m 4925 

























E D 
Fi 
A B 
ABCDEF düzgün altıgeninde 


JEAJ — JACİ olduğundan 


JEA| — JACJ — 6 cm bulunur. 





Uzun köşegeni |FC)| — 12 olsun 
bu durumda |ABİ — 6 cm olur. 


O halde kısa köşegeni 6/3 cm bulunur. 





ABCDEF düzgün altigeninde 
İNK| — İLMİ olduğundan 


34Xx-843isex-6bulunur 


Yanıt B 


Yanıt C 


Yanıt C 


IFCI çizilirse ve P noktası düzgün altıgenin çevrel çembe- 
rinin merkezi olsun. 


Alan (FAB) — Alan (APB) olduğundan 
Alan (FAB) - Sise 
Alan(ABCDEF) — 6S olur. 


O halde Alan(ABCDEF) — 6.12 - 72 cm? bulunur. 





Yanıt D 
JEA| çizilirse 
IFAJ 1 (ABI ve 
JEAJ — |KHİ 12/3 cm bulunur. 
Alan (KAB) - 123 12/3 bulunur. 
Yanıt E 





ABCDEF düzgün altıgeninde 


Alan(ABCDEF) sa yl 96V3 cm? bulunur. 
Yanı E 

















| 
| 











JEJUEİAOİ | 








IDK| < 4 cm ve |KG) - 3 cm olduğundan JEDİ — 7; 
m(EDK) 1209 olur. 

EDE üçgeninde kosinüs teoreminden 
272442 -2.7.4.c0s120” 

X2 49 4 16 4 28 


x2 -93ise xv93 bulunur. 





FCI çizilirse |ED| - a olsun bu durumda 
FG) — 2a bulunur. 
ELD «FLO olduğundan 

A 6 


2 — xise x-12 bulunur. 





(FD) çizilirse m(EFİ) -m(FD) -15* olur. 
JFE| — k ise |FD| — k/3 dir. 


İç açıortay teoreminden 


K Ky3 


4 - —-ise x—Av3 bulunur. 


Yanıt D 


Yanıt C 


Yanıt D 











11. 


12. 





B 


(FDI ve (DBİ çizilirse | 
IFD| — |DB)| — 8/3 ve açılar yazılırsa; 
FHD (309, 60", 90) üçgeninden 
IFH) < 4v3 ve (DH| - 12 bulunur. 
Yanıt D | 
E P D 
F G 
İ 
: 


IFCI köşegeni çizilirse 

IFCI // TABİ olduğundan 

|FC|-16ve|MN | İSİ - 12cm bulunur. 
Benzer şekilde |PMJ| — |PN| — 12 olur. 

Bu durumda PMN üçgeni eşkenar üçgendir. 


122/3 


Alan(PMN) — yı -36v3 cm? bulunur. 


Alan(MINRP) - S ve 
Alan(EFNM) — T olsun. 
Alan (EFK) — Alan (ABİ) olduğundan; 


T*Bs6-4498114 
1416-18 


1-12 cm? bulunur. 

















ABCDEF düzgün 
altigen 


MEL) -a 


mENİ) -8 


olduğuna göre, a * $ toplamı kaç derecedir? 


E) 150 





A) 100 B) 110 6) 120 D) 130 
E D ABCDEF düzgün altıgen 
m (ECB) -9 
F ) Gc 
A B 
olduğuna göre, 8 kaç derecedir? 
A) 80 B) 90 C) 100 D) 120 E) 150 
E D ABCDEF düzgün altigen 
İAEJN IFC) - (K) 
F ç İFKIs6cm 
IKCİ >x 
A B 
olduğuna göre, x kaç cm dir? 


19 Ri 14 (fi 16 Mi 149 mon 











5. 


ABCDEF düzgün altıgen 


JAB| -6 cm 





A 6 B 


olduğuna göre, FBÖ taralı üçgenin alanı kaç cm? dir? 


A) 6y/3 B) 12/3 C) 18/3 
D) 24/3 E) 36v/3 
E D K ABCDEF düzgün 
V altıgen 
JED| 4 cm 
F Cc 
IDGİ N (KLI  (NJ 
m(ÖKL) 459 
ALB 
olduğuna göre |KL| kaç cm dir? 
A) 4/3 B) 4vV/6 C) 6/3 
D) 6vV/6 E 8vy/3 
E D ABCDEF düzgün altigen 
İFD| - 15.m 
E ç İABİsx 
A x B 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


At r mr ja yo 


Jöyuabyof 


























ABCDEF düzgün altıgen 
/ & İKG) — (BK) - 2 cm 


FK) — x 





olduğuna göre x kaç cm dir? 


A) 2/6 B 3/6 OY De2y/i3 E8 





ABCDEF düzgün alti- 
gen 


Z Ni /AB| 7 cm 
g 





N ox 








olduğuna göre x kaç cm dir? 





| A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
9 E. .P ABCDEF düzgün altıgen 
/ Ei 
f > gi JFG| - 16 cm 

e 

EZ i C IDF| zX 
Ni 16 / 
NX / 
A B 

olduğuna göre x kaç cm dir? 
A) 6 B) 6/8 G8 D) 8/3 EB 10 





10. EL D ABCDEF düzgün altigen 
KL) 1 (ABİ 
F/ x ç İFizt1zcm 
ç 
12N 
Di 
A K B 


olduğuna göre |LK| - x kaç cm dir? 


A) 43 B) 6v/3 Cc) 8/3 
D) 10y3 E 12/3 
11. E D ABCDEF düzgün altıgen 
Ti i N JAB| - 4 cm 





olduğuna göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç 


cm? dir? 
A) 43 B) 6v/3 o 8v3 
D) 123 E 16v3 
12. EN D ABCDEF düzgün altıgen 
MZ FM) (ME 
Ee c  İENİSİNDİ 
| Ş Alan (MEN) - 2cm” 
> 
AT 7B 


olduğuna göre, ABCDEF düzgün altıgenin alani kaç 
cm? dir? 


A) 36 OB) 40 C) 44 D) 48 





—. 














1 E L D ABCDEF düzgün altıgen 
e FD) N (EAJ - (P) 
“ > ç  MÖPA)-6 
| 
olduğuna göre 6 kaç derecedir? 
A) 100 B) 110 G) 120 D) 130 E) 150 
i 2 D G ABCDE düzgün beşgen 
| İGE| - JEKİ| 
m(ÂER) 34" 
m(ÂBK) -6 


er e m m 





olduğuna göre 6 Kaç derecedir? 










A) 19 B) 21 C) 25 D) 27 E) 29 
Ki D Gc 3 P ABCDE düzgün 
beşgen 
x L 

(BLJ — 2CLJ 

E B JEF| -3 cm 

A 
olduğuna göre JEGİ < x kaç cm dir? 
A4 B) 5 CO 6 D) 7 nn 8 











olduğuna göre 6 kaç derecedir? 


D ABCDE düzgün beşgen 


mGCA)-9 





A B 











A) 36 B) 48 C) 60 D) 68 E) 72 emi) 
X—> 
e 
men | 
CD 
> 
gn 
CD 
— 
D ABCDE düzgün beşgen 
(EBJ N TADI — (P) 
Ni c m(ÖPB) 6 
A B 
olduğuna göre 8 kaç derecedir? 
A) s2 B) 96 Cc) 98 D) 102 E) 108 
A ABCDE Düzgün beşgen 


(BGJ N TAR) - (H) 
TEGİ L TAFI 
BC) - 3İFC) 


JAH| < 6 cm 





olduğuna göre |AF| kaç cm dir? 


A) 7 B) 7,55 0)8 D) 8,5 E) 10 












J0JUa0YOJ 





A ABCDE düzgün beşgen 
LAGI N IBDI — (F) 
E B (BFİ| - 6 cm 
D Cc 


olduğuna göre ABCDE beşgeninin çevresi kaç cm dir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 36 E) 40 


ABCDE düzgün beşgen 
(BDI köşegen 

LAFI açıortay 

(BF| - 4cm 


G D 


olduğuna göre beşgenin çevresi kaç cm dir? 


A) 18 o B) 20 C) 24 D) 25 E) 30 





A ABCDE düzgün beş- 
gen 
B E C,D, F doğrusal 
e IBD| - |CFİ 
G D F 


olduğuna göre m(DEĞ) — « kaç derecedir? 


A) 48 (OB) 46 C) 42 D) 36 E) 24 





1.C 2A 3.C 4E 5E GE 7C 8B ŞE 10B 
1B 12c 


1. E N D 
” JEN| İNDİ 2. E D 
l ç  İpPizIPcl i 
/ (GL İLBİ Eİk Ve 
(AKI  İKBİ 
A K B . 


12. E D 
(FB) N (ACI > (P) 

F G 

(AB) - 12/3 cm 





























E D ABCDEF düzgün altigen 
IBHİ 1 (FDJ 

F G ABCDEF düzgün altı- 
gen 
JAL| > JKDJ 4cm 

A BB 
(BL) <2 cm 
BH 
olduğuna göre Zi oranı kaçtır? 
A 4 LL 2B 
A) 1 B) z o 2 D) 2 p 3 olduğuna göre |KLİ - x kaç cm dir? 
A) 42 B6EZ2 0446 Daf? 7 
ABCDEF düzgün altıgen 

ABCDEF düzgün altigen 


M ve N bulundukları ke- 
narlann orta noktalandır. 


n 


(FK) - 14 cm 


i Â B 
olduğuna göre taralı alanlar toplamının düzgün altıge- i 


nin alanına oranı kaçtır? olduğuna göre |ABİ kaç cm dir? 


A 4 B) 5 0) 6 D) 7 E) 8 


| 


Ak 4 Oz Dİ B 


ABCDEF düzgün alir 


Alan FED) -12cm? 


A 12,35 B 


olduğuna göre (FP) — |PBİ kaç cm dir? 


18 > a 
A) 8 B) 10 G) 12 D) 16 E) olduğuna göre ABCDEF düzgün altıgeninin alanı kaç 


cm? dir? 


KN 


A 36 B)48 C) 64 D) 72 





ABCDF düzgün altıgen 


E) 108 © 





ABCDEF düz- 
gün altigen 


O düzgün al- 
tügenin (o ağırlık 








merkezidir. 
IPOJ - 7 cm 
olduğuna göre |MN| — x kaç cm dir? 
A)6 B)8 C)12 D) 14 E) 16 
A B ABCDEF düzgün altigen 
A(ABCDEF) ”! 
A(FEG) © 
F Gc 
2 
G 
E Xx D 
olduğuna göre |ED| — x kaç cm dir? 
A) 3 BB; 04 D? BS 
D ABCDE düzgün beşgen 
IDKI 1 (EGi 
E EE 7S O (BJlJEG 
e? (CP) 1 JEAJ 
JCPJ - 14 cm 
A B 


olduğuna göre |DK| * |LB| toplamı kaçtır? 


A 10  B)12 0) 14 D) 16 E) 28 









Jayuabyoj 














































7. A B ABCDEF düzgün a- | 10. E D ABCEF düzgün altıgen 
tigen | Alan(ABDE) - 36 cm 
G, E, D doğrusal i 
F Cc | F G se 
JFH| < 4 cm i e e 
Ni | nn 
İHE| - 6 cm İİ > 
Ğ E D i : İ 
ğ | 4 il) 
Şi : N olduğuna göre ABCDEF düzgün altıgeninin alanı Kaç 
olduğuna göre |GEJ - x kaç cm dir? i cm? dir? 
60 65 66 | 
MR? BB ke Sp “Ee 7 Y)M4 B48 04 DS BM 
<< | 
©>. i 
; 
m) i 
CD ! 
—> 
mi i 
© | 
Ee | 
om. E D ABCDEF düzgün altıgen 
8. E D ABCDEF düzgün altıgen | 
a FD N (EC) « (P) 
EA. 2 pe 
Alan(FED) -12 cm | z Cc Alan(EPD) -3 cm? 
F e 
| 
| em 
A B 


olduğuna göre FABCP beşgeninin alanı kaç cm? dir? 


A) 33 B) 36 GC) 39 D) 42 45 
olduğuna göre DFB üçgeninin alanı kaç cm? dir? ) ) ) ) 3 


A) 24 B) 28 .C) 32 D) 36 E) 48 














| ed | 12 E k..p ABCDEF düzgün altıgen 
| . Ş. E L D ABCDEF düzgün altıgen 
Alan (KFÜ) - 4 cm? 
İ M K G,H,J, K, L, M kenarla- | © G pe 
ği si Pp — 2 
nn orta noktalan F ç AlanKMO)-6cm 





© 
— 
z 


GHJKLM altıgeninin alanı 
2 4 / 45 cm? olduğuna göre 


ABCDEF altıgeninin alanı kaç cm? dir? 


A B 
olduğuna göre ABML dörtgeninin alanı kaç cmz2 dir? 


A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 








A) 74 B) 72 C) 66 D) 63 E) 60 




































ÇEMBER 


Tanım : 
Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik 
— yerine çember denir. Sabit noktaya çemberin merkezi, çember üzerindeki her 
noktanın merkeze uzaklığına yançap denir. 





Kenar sayısı sonsuz oları bir düzgün çokgene de çember denir. Şekildeki 
çemberde O merkez r ise çemberin yançapıdır. 





A Şekilde O çeyrek çemberin merkezidir. 
(CKI 1 JAOJ 

K C 
JAK| - 1cm 

JKOJ - 4 cm 

9 B 


olduğuna göre |CH| - x kaç cm dir? 


A) 1 B) 3 o) 3 D) 5 E) 4 


(OG) doğru parçası çizilirse, 
(OC) < |OB| > AO| > 5 olur. 


Bu durumda KOĞ dik üçgeninden Xx <3 
bulunur. 





Yanıt C 

















Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta olan 


noktaların geometrik yeri çember belirtir. 
Sabit noktaya çemberin merkezi denir. 


Çember üzeindeki her noktanın merkeze olan 


uzaklığına yarıçap denir. 


Kenar sayısı sonsuz olan düzgün çokgenlerede 


çember denir. 
























































O çeyrek çemberin merkezi O çemberin merkezi, K 
ILKİ 1 (OB) m(BAĞ) - 30* : yy 
IKB| > 4 cm |OA| <5 cm N b 
|(Okl 6 cm 
dl i o C 
O merkezli çemberde çeniber. üzerindeki her D 


ii duğuna göre |AB|—x kaç cm dir? 
noktanın imerkeze uzaklığı eşit ve yarıçaptır. Si vi !ABİ ii “ Çember üzerindeki farklı iki noktayı birleştiren 
A) 5v/2 B) 5/3 C) 6/3 D) 8 E) 10 doğru parçasına kiriş denir. 


En uzun kiriş çaptır. 


olduğuna göre |LKİ| — x kaç cm dir? 


A) 6 »p E C)7 D) 8 g9 


Merkezden geçen kirişe çap denir. 





K 


,, Çözüm 


A O merkez olduğundan çemberin yarıçapı 


10 cm dir. 


r 


O çemberin merkezi olduğundan 


(OL| doğru parçası çizilirse |OL| — 10 cm (OA| > (0) 5 cm olur. 
olur. Bu durumda ÖKL dik üçgeninden 


ILK| -x-8 cm bulunur. 


m (OAB) - m(ÖBA) - 30* olur. a 
D 
Bu durumda |AB| - 5/3 bulunur. 





Yanıt D 





Kirişler merkeze yaklaştığında uzunlukları büyür. 





Merkezden uzaklaştıkça küçülür. 











| : , A O çemberin merkezi ini | 
JAB| - 12cm 

8 Jocj-10cm 

Ni 10 Çemberde Kiriş ve özellikleri 


Tanım : 


| | 


Çemberde üzerindeki farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş 
olduğuna göre O noktasının (ABJ doğru parçasına uzaklığı kaç cm 


denir. 
dir? 
15 19 Merkezden geçen kirişe çap derir. e : N 
A) 4 B) 6 Cc) 8 0) Ev a | i 
Çözüm 
A, O çemberiri merkezi olduğundan; 

ig R ç g 
10 8 Ns JA0/-J0B)> 10cm 


C JOHJ 1 JABİ çizilirse 


JAH| — |HBİ — 6 olur. 





Bu durumda |OHİ| — 8 cm bulunur. 
























-> Bir çemberin merkezinden, O çembere ait kirişe çizilen dikme, kirişi 
| ortalar. 





E5C D (ABJ çemberin çapı 
(EDİ // ABI 
TAEJ 1 JEDİ 

A Xx g JECİx5cm 
(CD| — 12 cm 

















Merkezden : kirişe çizilen dik kirişi ortalar. zi olduğuna göre |AB| - x kaç em dir? 
Çünkü AOB üçgeni ikizkenar olduğundan tepe O merkezli çemberde |OHI LJAB) ise (AHİ - |HBİ olur. ; 
Eg noktasından çizilen dik tabanı ortalar. A) 20 B) 22 G) 24 D) 26 E) 28 
2: lada kana 
>. Çözüm 
5: — Bir çemberin kirişin orta dikmesi merkezden geçer. e 
—.. ği 
ğ O çemberin merkezi olsun 
E5C D 
YA (OHI 1 JED)J çizilirse 
JCHİ & HDİ — 6 cm olur. 
R ATM öö mü B MolsjEHİzitem 
B olduğundarı |AB| — x > 22 cm bulunur. 
. Yanıt B 
Şekildeki çemberin merkezi (ABJ nin orta dikmesi üzerindedir. 
| fe Çemberde 
| (CHİ 1 JABJ 
| 
C Şekildeki O merkezli çemberde | AHİ (HB) x 4 cm 
24 
- JOHI 1 (HGJ (CHİ — 12 cm 
| x (OBİ - 25 cm İLE 7 
| A O 25 B |HG|-24cm N 
olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
olduğuna göre |OH| - x kaç cm dir? 
A) Ş B) 4 o pZ g 10 
A) 7 B) 9 o) 10 D) 12 E) 16 i 
| > 
| > G Çemberin merkezi (CH| doğrusu üzerinde ve O 








çemberin merkezi olsun. 


(e O çemberin merkezi olduğundan; |CO| - JAO| —r ve |OH| - 12 —r olur. 


|(0B) - |AOJ - 25 cm ÂOH dik üçgeninde; 


24 


7 İHG) — |AH| — 24 cm olur. (2-102 442 








A 25 o 25 B Budurumda|OH| 7 cm bulunur. Z - 144-24r4 yi 416 


24r - 160 iser - 20 bulunur. 


Yanıt A 
- 3 


Yanıt D 








Merkezden * eşit > uzaklıkta olan kirişlerin 
uzunlukları birbirlerine eşittir. 
(OH) İOKI > |ABI <ICDI 


olur: 





IDCIL TAB) ve 
ILAOl > lOBİ ise çemberin merkezi (DCİ 


üzerindedir: 


























(TE) 





(i) P çemberin dışında bir nokta (PT, çembere T 7 


noktasında teğet ve P'den geçen kesen ; çemberi 


B ve C noktaldrında kesmek üzere P noktasının 


Oo 


çembere göre kuvveti 
PP” <APEN.1PCİdir. 





(ü) P noktası çemberin dışında ve P den geçen 


herhangi iki keser çemberi A, B, C, D noktalarında 


eşitir. 








kesmek üzere, 





Şekilde |AB| - |CD| ise |OK| < |OL| olur. ya da |OK| -|OL| ise 


JAB| - |CD| dir. 


PATEN MPİ. PDllair. 


O noktası çemberin merkezi 





(iii) P noktası çemberin iç bölgesinde bir nokta v6 (ABİ - |CDİ 
P noktasından geçen iki kiriş LAB) ve |(CDI ise: m(ÖEÂ) - 30“ 
A iğ m(ÖFÖ) - 45 
|OF| < 5/2 cm 
olduğuna göre |OE| - x kaç cm dir? 
A)4 B)6 6) 10 D) 12 
D 


NPANLPEN PCI PH. 


(OLJ 1 (ABİ ve 
(OK) 1 (CD) çizilirse; 


JOK| — JOL| — 5 bulunur. 





FOL üçgeni (30, 60, 909) olduğundan x - 10 bulunur. 


Bir çemberin eşit uzunlukta olan iki kirişi merkezden eşit uzaklıktadır, 
Bir çemberin merkezinden eşit uzaklıkta olan kirişlerin uzunlukları birbirlerine 


O çemberin merkezi olduğundan, 


E) 14 


Yanıt € 
















Şekildeki çemberde 
li PÂ liz4br 
il PC Is 2br 


ILGD 1/10 br olduğuna göre, 


ÇAB|I<x kaç br dir? 


A) 2 B) 3 0) 4 D) 5 E) 6 


Çözüm 

P noktasına göre kuvvet alınırsa; 
UPÂJLIPBJI1PĞİL.PDİI 
4.(44X)-2.12—>44x-6vex-2 bulunur. 


Yanıt A 





JAB| - |CDJ — m(AB) < m(Gö) 


Bir çemberde eşit uzunluktaki kirişlerin, çember üzerindeki ayırdıkları 


Yayların ölçüleri eşittir. 


Veya bir çemberde ölçüleri eşit olar yayların, çember üzerinde ayırdıkları 
işlerin uzunluklan eşittir. 

















li 
| 
l 












































(AB) // (DGI 








a Şekildeki çemberde (CH 1 (ABI 
N (AB) -5 cm BH - dem 
I(CD| - 12 cm 
pa İDC| 8 cm 
m(AB) -a 
G — 
0 m(CD) -B 
p a6 1809 olduğuna göre |AB| kaç cm dir? 
olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm dir? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 
13: 15 
A) 4 B) 5 G) 6 D) > E) > 
| ie ö Pp 
(CD) kirişi B noktası ile birleştirilirse iş ABOD ikizkenar yamuk olduğundan CHB 
A inde (ADI :<-13 p G üçgeni ve ADK üçgenleri eş üçgenlerdir. 
KAD çap Siki AE pala (| O halde |HBİ — JAK — 1 cm olur. 
bulunur. A B 
13 | |DGJ — |KH| - 8 cm olduğuna göre 
O halde çemberin yançapı > bulunur. 
JAB) — 10 cm bulunur. 
Yanıt A 
YanıtD 
> Bir çemberin birbirlerine paralel olan iki kirişi ABI ve (CD) ise, köşeleri 
A,B,C, D olan dörtgen ikizkenar yamuktur. re 
> O merkezli bir çemberin iç bölgesinde alinan bir P noktasından geçen 







i enkisakirişi, OP ye dik olanıdır. 





(ADI // BCI ise ABCD dörtgeni ikizkenar yarnuk 


Şekilde O merkezli çemberir, P noktasından geçen en kısa kirişi JAB 
kirişidir. 

















. uzunlukları ve ölçüleri eşittir. 


 lABİ-ICDI 


« (AB) xm(6B) ve 
| JAB|x|6Blolur. 


© Eşit uzunluktaki kirişlerin ayırdığı yayların 



























2 
a) 
Çember ; içerisindeki tüm yamuklar. ikizkenar 


yamuktur. 








Şekildeki: ABCD. yamuğu bir — ikizkenar 


yamuktur. 





Bir çemberin iç bölgesinde alınan. bir P 
noktasından geçen kirişleri arasında en uzun 
olanı çaptır. 








B Şekilde A, P, B noktalan doğrusal 
JAP| - 12 cm 


A JPB| -3 cm 


olduğuna göre çemberin P noktasıdan geçen en kısa kirişinin uzun- 
luğu kaç cm dir? 


A) 3 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 


P den geçen en kısa kiriş merkeze P nokta- 
sında dik olan (CD) kirişidir. P noktasına göre 
kuvvet alınırsa x.x - 3.12 olduğundan x -6 
olur. O halde en kısa kiriş |CD| — 12 cm 
bulunur. 


Yanıt E 


Çemberin Vektörel, Standart ve genel denklemi : 


Analitik düzlemde alınan bir Mfa, b) noktasından r birim uzaklıkta bulunan 


noktaların kümesi bir çember belirtir. 


P&. Yy) 





Xx 
—> 





0| 
IPM| —r ise 
Vak (y-b)? r olduğundan 
(x—a)? -(y— b)” 12 denklemi bulunur. 


O halde merkezi Mfa, b) ve yançapı r olan çemberin standart denklemi 


«-alıy-b?)-Üdir 












yazınız. 


Çözümü” 





&* 12 4Y—-22-16 bulunur. 





A(2, 5) ve BX(4, —3) noktalan veriliyor. ABI doğru parçasını çap kabul 
eden çemberin denklemini yazınız. 


(ABJ doğru parçası çemberin çapı 
olduğundan M merkez noktası 
“orta nokta olur. 
A(2,5) A(4—3) 
M(23İ, 8) (3,1) bulunur. 


IMBİ —r olacağından; 


rY(4—3)74(3-1)7 - VA? olur. 


O halde çemberin denklemi; 


«—-3)24W—1)2-17olur. 





Merkezi (<1, 2) ve yarıçapı 4 olan çemberin standart denklemini 











i P noktasından geçen en kısa kiriş ICP| - |PD| 
olacak şekilde çizilen İCDJ kirişidir. P deri geçen 


; en uzun kiriş ise (AB) çap uzunluğudur. 












































Va 


Merkezi Ma, b) ve yarıçapı r olan çemberin 





© kapalı denklemi; Merkezi (3, 2) ve Pfi, 5) noktasından geçen çemberin standart denk. 


G-aPey-b-rÖdir. lemini yazınız. A(6, 0) B(0, 8) ve O(0, 0) noktalarından geçen çemberin denklemini T 


bulunuz. 





A) 6-1) 4-22 25 


B) «-2)7 4 W—-3) -25 





2 CM i 
O) &-3)“ 10- i Sk © Şekildeki d doğrusu çembere T noktasinda teğet 











>X 
MP) D) «-3)2 4 (y-4)7-16 “iselOTlLdve lOTI —rolur. 
MP| —r oduğundan 
pk &-3 4-4-9 
(8-1)7 4(2-5)” -r iser-v13 olur. 3 UYARI 
le i i O halde çemberin denklemi; 
Mey) 
X—-3)2 4(W—2)2-13 bulunur. 
P(1,5) ğ 
Pp 
axsbyscz0 
pile eel m iiyre olur. 
i a ib” 
Merkezi M(3, -2) olan çember 3x — 4y — 2 - O olan doğruya teğettir. | : ya 
Bu çemberin denklemini yazınız. Çapı gören çevre açı dik olacağından (AB) çaptır. 





(AB| nin orta noktası merkez olduğundan 




















M/ 238, 248 ise M(3,4) olur. 
i JABİ? — 6? 4 87 ise JAB| - 10 cm dolayısıyla çemberin denklemi 
X—3)2 4 (Y—4)2 -25 bulunur. 
SAA, 
Çözüm 4 Yanıt C 
Çemberin Genel Denklemi 
: Mka, b) ve yarıçapı r olan çemberin denklömMi; i 
die ğu X—a)24(W—b)? 12 olduğundan kareler açılırsa; 
X *y? -Dax-2bysa2ıb?-r2-0 eldeedilir. 
—a-D -2b-Eve a” 4b”—-r2-F denilirse, 
doğruya olan uzaklığı çemberin yarıçapı olduğundan, 
le le -> ki | Ziy? 4Dx4EysF-0 eldeedilir. 
1844022115 3 pulunur. DL. da â-P 
ŞEMA 2 a--5 

O halde çemberin denklemi : 
E-—2b b-— 5 

(X—3)2 4 (42) - 9 bulunur. 
O halde çemberin merkezi M-2, -5) bulunur. 

2 2 
KK R-a2ıb-F >r 2, E - Fiser- > D? 4E”4F bulunur. 
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a 


A2 4 By? 4 Ciya Dx 4 Ey 4 E—0 


dehkleminin çember belirmesi için; * 
YCO olmalıdır. (xy li terim bulunmamalıdır.) : 
YA-Bveveyli terimlerin katsayıları 1 
olnalıdır. rr 
3)D24 EF > 0 olmalıdır. 


4) Bu durunıda merkezi 


D. EŞ. 
MEZ. -5)ze >, 
3 vd E”-4F olan çember belirtir... > 


























O halde x2 4 y? 4 Dx # Ey #F -0 denklemi M(-2, 
r- 5 D” #E7-4F olan çemberin genel denklemi olur. 


Sonuç 


1) D2 4 E2 - 4F sayısına çemberin diskriminantı denir ve A ile gösterilir. 


AzD?4E2—4F olur 
a)A-D? 4E?—4F>0 ise x24 y24 Dx4 Ey 4F -O denklemi gerçel yarıçaplı 
bir çember belirtir ve merkezi M2, -$) yançapı r— EVDE olur. 
b) A-D? 4E2—-4F-0 ise 
X2 4 v2 4 Dx s Ey # F - O denklemi bir nokta belirtir. Bu nokta M-2. -3) 
merkez noktasıdır. 
OJAZ-D?4E2-4F <0 ise 
X2 4 y2 4 Dx 4 Ey 4 F - O denklemi reel bir çember belirtmez. Bu durumda 


çember sanal yançaplı imajiner çemberdir. 


2)A,B,C,D,E,F ER olmak üzere 


Ax2 4 By? 4 Oxy 4 Dx sEysF-0 biçimindeki denklemlere genel konik 


denklemi denir. Bu denklemin çember belirtmesi için; 
a) xy li terim olmamalıdır, yani c — O olmalıdır. 
b) x2 ve y? nin katsayılan eşit olmalıdır. (A — B olmalı) 
c) Eşit olan A ve B nin 1 olması sağlanmalıdır. 
d) Çemberin diskriminantı 


AD? -E2—4F > O ise denklem merkezi M2, -35) ve yançapı 


rz 3 D” 4EZ-4F olan bir çember belirtir. 






- 
5) olanve Yarıçapı 

















X2 4y246x-10y44-0 


çemberinin merkezini ve yançapını bulunuz. 





X2 4 v2 4 6x— 10y 4 9 - 0 denkleminde; 
D-6 E--—10 F-—9 olduğundan 


Mi-2.-5) ise M(-Ş.-2)9) ise MC3, 5) ve 


| 1. Yol 
ra ğVDE EF - 1 (36410049 
z EEE 100-356 - 34 0-5 bulunur. 

i 
Denklem kareye tamamlanırsa; 

43) -(Y—5 2 —-8—254 8-0 


(4-3) 4 (y—-5)Z - 25 çember standart denklemi elde edilir. 


M3, 5) ve yançapı 5 bulunur. 





ey 
samara 





ÜtyiDxsEysE-0 

denklemi çemberin açık denklemidir. 

Bu denklemin çember belirtmesi için 
AZ D? *E?-4F 5 0olmalıdır. 


r- İDE 4F olur. 

















ıl. Yol RR 















(a—2)x2 4 (4—a)y?—2ax48y-4-0 







denklemi analitik düzlemde bir çember belirttiğine göre merkezin Koor. 






dinatlarını bulunuz. 


| Şekildeki eksenine teğet olan çemberin 
5 denklemi; in En EE z 
(ea s(y—- b b dir. 
Mi AY 











Denklem çember belirttiğine göre x? ve y? li terimlerin katsayıları eşit ol- 
malıdır. 








a-2-4-a—a-3 bulunur. 











- Şekildeki > yreksenine teğet olan çemberin. a3 için denklem 
ödenklemi.'|'|/,'|/|“'|'||(<(<(<(00 


e 2 — AZ 
ey dak X2 4 y? 6x 48y—-4-0 bulunur. 


i 
: 
i 
i 


M-Z. -5) ise M8, —4) bulunur. 








ax2 4 ay? 4 (a—4)xy—4x-—8y—12-0 


denklemi analitik düzlemde bir çember belirttiğine göre bu çemberin 
merkezinin koordinatlarını ve yarıçapını bulunuz. 





Çi 


Denklem bir çember belirttiğine göre xy li terim olmamalıdır. 





O haldea—-4-0 isea-4 olur. a4 için denklem; 


4x2 4 4y? -4x-8y—120O0lur. 





Denklem ? ile çarpılırsa Xx2 4 y? -x—2y—-3-0 olur. 


3 
M|Z1) 
Es > D2 EZ 4F ise 


































önkkkememenn si 











a€Z olmak üzere 
Xx 4y2 —4Xx42y—a42-0 


denklemi bir çember belirttiğine göre a nın alabileceği en küçük 


tamsayı değer kaçtır? 
A) -1 B) —2 Cc) D) 4 E) 5 








2 4y24Dx4EysF-0 denkleminin bir çember belirtmesi için 
A-D24E2-4F>0 olmalıdır. 

O halde 

164-4—4(-a4*2)>0 

20*-4a-8>0 

4a>—12 

a>—3 olur. 

anın alabileceği en küçük tamsayı —2 bulunur. 


Yanıt B 





Xiyimxs4y15 denkleminin bir nokta belirtmesi için anın 
negatif değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) -5 B) 4 Gi D) -2 





2 4 yz *Dx-*Ex-E-0 düzleminin bir nokta belirtmesi için 
D? 4 E2 -4F-0 olmalıdır. 

O halde m? 4 164.5 -0 

m2 -4— m-7#2 bulunur 


Yanıt D 






































Çeberin Parameirik Denklemi 





Merkezi başlangıç noktası ve r yarıçaplı çember üzerindeki bir nokta 
P, OP nin x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıt(0<t< 2n) olmak üzere bu 
çemberin parametrik denklemi x — rcost, y —rsint olur. 


Merkezi Mia, b) : lan bi kendi 
erkezi Ma, b) ve yarıçapı r olan bir çin x- v2 *Y —ay — 25 denklemi ile verilen çemberin parametrik denk- 


rametrik denklemi O < b < 2rtiçin; ME 
parat ÇİN; lemini bulunuz. 





“xsasşrcosi, yzbsrsint dir. 
t bir parametre olmak üzere O(0, 0) merkezli ve r yançaplı çemberin 








denklemi; 

AY P(x, y) çember üzerindeki bir nokta 

olsun. OP nin x ekseni ile yaptığı 

i P(X, y) pozitif yönlü açı t olmak üzere 

a r i xrIcost ve y —rsint bulunur. 
t 
; 2 
ol Tcost 





Standart denklemi (Xx — 1)2 4 (y — 4)? - 25 olduğundan 





Merkezi M(1, 4) ve yançapı 5 dir. 





Bu durumda çemberin parametrik deriklemi t parametresi için 





xz145cost 


yz4s5sint 





olarak bulunur. 


Vektörel denlemi |(OPJ| - 6 olan merkezi orijindeki bir çemberin para- 
metrik denkemi t - 30" için P noktasının koordinatlarını bulunuz. 





e 0 amy my mm a e Şamama 





| ;  . . m > X2P 4 Y- 5)? - 9 standart denklemi ile verilen çemberin t paramet- 
İ : az resini bulunuz. 








| 
| 
| 
| 
İ 











Çemberin parametrik denklemi; 










XzTcost 


olduğundan MC, 5) ve yarıçapı r - 3 olduğurıdan parametrik denklemi; 


yzrsint 
Xx - 6cos30* — of -3/3 X-—2 48c0st 


> ys5ş 3sint olur. P(İ, 5) çember üzerinde olduğurıdan 
-o00OlUr EE 


ja 


y  6sin30* — 6. 
i 15-243c0St—>cost—1 


5-543sint—sint—0 





Bu durumda OP -(3,3//3) dir. | olduğundan t 09 bulunur. 





























Yançapı 2 br ve merkezi y-ekseni üzerinde olan bir çemberin bir noktaşı 
PE, 6) olduğuna göre, çemberin parametrik denklemini bulunuz. 





>X 


Çemberin merkezi |. açıortay doğrusu üzerinde olduğundan merkezinin 
koordinatları M(a, a) şekindedir. Merkezin orijine olan uzaklığı 6 br ise; 


IMO| - Va? sa? -6-/2.Ja|-6 





a-F3vV2 bulunur. 





Bu durumda çemberin parametrik denklemi x-3V2 44cost, 


yz3v2 4 4sint olarak bulunur. 





>X 


M noktası 1. bölgede olduğundan a - 3v2 dir. 





Parametrik denklemi x < 4 * cost, y -- 1 4 sint olan çember denklem 
ile 3x-4y-10 - O olan doğru arasındaki en kısa uzaklık kaç br dir? 
Çemberin merkezi y-ekseni üzerinde olduğundan M(0, b) şeklindedir. j 


Yançapı 2 br olan çemberin parametrik denklemi x <rcost, y-b trsint ve 


M4 eğ ağ o$ ağ 





P(e, 6) denklemi sağladığından 


İ 2-2cost—cost-1t-O0'olur. 


6 -b # 2.sin0* > b - 4 bulunur. Bu durumda çemberin parametrik 





denklemi; 


x-2cost, y4 * 2sint olarak bulunur. Parametrik denklemi Xx - 4$cost, y —- —1ssint olduğundan çemberin 
| slandartdenklemi (x- AY iıyıiZ-idir 


Bu durumda M(4, — 1) ve yançapı 1 olur. 





Yarıçapı 4 br olan bir çemberin merkezi |. açıortay doğrusu üzerinde ve k 








bölgede olup orijine uzaklığı 6 br dir. 


N Ni el M noktasının doğruya olan uzaklığı m e ai) -> olur. 
Buna göre, çemberin parametrik denklemini bulunuz. 5 
O halde en kısa mesafe > —iz > olur. 
| 


Yanıt 












































© 
ö >X 
Merkezi Mfa, b) ve r yarıçaplı çemberin parametrik denklemi 


y bersint olur. Çemberin merkezi y-ekseni üzerinde ise a - 0 veb # O olduğundan 
çemberin merkezi M(0, b) yançapı r olduğundan parametrik denklemi 


xXzatrcost 





xzrcost, y-be*rsintolur. 





Merkezi orijinde ve r yarıçaplı çemberin parametrik denklemi, 


xrcost Çemberin merkezi | açıortay doğrusu (y —- x) üzerinde isea-—b olur. 
yzrsint dir. Bu durumda çemberin merkezi Mfa, a) ve yançapı r olduğundan parametrik 
3. 





denklemi x—a trcost,y—at*rsint bulunur. 


AY 

ON ne 
a 
ye—x 


Çemberin merkezi li. açıortay doğrusu (y - — x) üzerinde ise b -—a 
olur. Bu durumda Merkezi Ma, — a) ve yançapı r olan çemberin parametrik 
denklemi, 









Çemberin merkezi x-ekseni üzerinde iseaş#Oveb-0 olduğundan 


çemberin merkezi Ma, O) yançapı r olduğundan parametrik denklemi, Xsa:rcost, y-—a-srcostolur. 


xza-şrcost,yzrsintdir. 


















































Çembede Özel Durumlar 
1) Birim Çember 


Merkezi başlangıç noktası olan ve yançapı 1 birim olan çembere birim 
çember ya da trigonometrik çember denir. 


M(0, O) merkezli 1 birim yançaplı çemberin denklemi xy? 1 olur, 


İc 


c1.0) (1,0) 


Şekildeki çember birim çember ya da trigonometrik çemberdir. 


2) Merkezcil Çember 


Merkezi başlangıç noktası olan çemberdir. Denklemi 2 4 yy -r 
biçimindedir. 








P(<6, 8) noktasından geçen merkezcil çemberin denklemini bulunuz. 





Merkezcil çemberin denklemi x2 - y? - r? biçimindedir. 
P(-S, 8) noktası çember üzerinde olduğundan denklemi sağlar. 
«er 4 (82-2 r-10 bulunur 


O halde çemberin denklemi Xx? 4 y? - 100 bulunur. 











Merkezi Ma, b) ve yarıçapı r oları çemberin denklemi 


0—a)? 4 (y— b) —r olduğundan (0, O) noktası çember denklemini sağlar, 


bu durumda a2 4 b? —r? bulunur. 


Çemberin genel denklemi; 


X2 4 v7 -2ax-2by ka? 4 b2 2 -0 
o 


O halde başlangıç noktasından geçen çemberin denklemi; 


X2 4 y? Dx 4Ey-0 olur. 


Şekilde başlangıç noktası (16, O) ve 
(0, —12) noktalarından geçen çember 
verilmiştir. 


Çemberin denklemini bulunuz. 














B(0,-12) 


JABJ doğru parçası çizilirse; 
çapı göre çevre açi dik olduğundarı JâBJ çaptır. 


M orta nokta 


M/180, S2) ise M(8,-5) ve yarıçapı 10 br bulunur. 


O halde çemberin denklemi (Xx — 8)2 4 (y * 6)? - 100 bulunur. 




















| 


Şekildeki çember her iki eksene de 1. bölgede teğet 
olup, denklemi (x —rX 4 (y—-rX—r dir. 





gi 


























4) Ox Eksenine Teğet Olan Çember 











Yy 
b 
Xx 

öl â Z 

Çember Ox eksenine teğet iser — |b| olur. Bu durumda çemberin Şekilde her iki eksene birinci bölgede teğet olan çember verilmiştir. - 
denklemi O halde denklemi | 

(x—af? #(y-b) < b” olur. &—ey—r—rR olur. 
Bu denklemde F > a? olur. Bu denklemde F - PR dir. 





Her iki eksene de teğet olan çemberin merkezleri y -x yada y--x 
1. ve 2. açıortay doğrusu üzerindedir. i 


5) Oy Eksenine Teğet Olan Çemberin Denklemi 





Merkezinin koordinatları M(-3, 3) olan ve her iki eksene de teğet olan 
çemberin denklemini bulunuz. 











Merkezi M(-3, 3) ve yançapır — 3 olur. 
Çember Oy — eksenine teğet ise şekilde olduğu gibir — lal olur. Bu Y Gele çönkernarldei 
durumda denklemi (x — a)? 4 (y — b)? - a? olur. i i ğ 
| Bu denklemde F - b? dir. (Xx #3) 4(y—3) -9 bulunur. 
XxX 
0 g 











Merkezi 4x 4 6y -24 - O doğrusu üzerinde bulunan ve 11. bölgede her 
Merkezin koordinatları (-6, 4) olan ve Oy eksenine teğet olan iki eksene de teğet olan çemberin denklemini yazınız. : 
çemberin denklemini bulunuz. ji ee 


Mr ni) doğru üzerinde olduğundan 






denklemi sağlar. 


Oy-eksenine teğet olduğundan çembe- 
rin yarıçapı 6 dır. —4r-4-6r—-24-0 


O halde çemberirı denklemi; 2r -24 iser-12 bulunur. 











e 4)? - 36 bulunur. N 
O halde merkezi (-12, 12) ve yarıçapı r - 12 olur. 


Bu durumda denklemi (x - 12)2 4 (y — 12)? - 144 bulunur. 
































x-1O0vexş50doğrularına teğet olan ve merkezi Y—x43-)9 
doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemini bulunuz. 


İki doğru arasındaki uzaklık 6 br 
olduğundan çemberin yarıçapı 3 
olur. 


Merkezin apsisi — Ml olur, 





-2 değeri denkleminde yerine 
yazılırsa 


yt243-0 y-—5 bulunur 

O halde M(-2, -5) r-3 olan çemberin denklemi 
i 

İ 





4-22 -(W 45) -9 bulunur. 


Çemberin Parametrik Denklemi 
Analitik düzlemde 


(& y)/a ERolmaküzerex-asybcosa y-c * bsinaj kümesinin 
belirttiği x ve y noktalarına çemberin parametrik denklemi denir. 


x-asbcosa > cosa <2 
Kareleri alınıp taraf tarafa toplanırsa; 
yzc*bsina > sina x “TE 
2 .2. (xa (x-c 2. 2 
cos”'a #sin a-(X2) 18) (cos'a *sin”a -1) 


b b 


(X—a)? 4 X— o? - b? olarak çember denklemi bulunur. 





8 E R olmak üzere x - 2c0s0-4 ve y- 2sin9 koşullarını sağlayan 
(X. y) noktalarının geometrik yerini bulunuz. 


Çözüm”. 


— 








x-2c0s6-4c0sg 37 > 


y-2sinesino-X 


Eşitliklerir kareleri alınıp toplanırsa 


x4) y 
4 ta 


O halde (xx 4)2 4 y? -4 çemberielde edilir. 


z1 olur. 








(XX. y)/a€R için x-—2 sina, y-—cosaj 


kümesinin belirttiği çemberin denklemini bulunuz. 





xz—2 *sina > sina —x4s-2 
ys—cosa —> COSa—-y 


Za 4 cos?a -(X42)24(y)2 


sin 
O halde (X 4 2)? 4 y? -1 


Çemberi elde edilir. 





——2 4 5cosa 
yz—14*5sina 


parametrik denklemleriyle verilen çemberin denklemini bulunuz. 


--245c0Sa—C0Sa— xt2 
Kareleri alınıp toplanırsa 
a ç yi 
yz—iI4-5sina—sina —- 


(X42)27 4 (y4 1)? - 25 çember denklemi elde edilir. 


Bir Çember ile Bir Doğrunun Birbirine Göre Durumları 


Merkezi Mfa, b) ve yarıçapı r olan çemberin denklemi .... — --. 


(X—a)? #(y—b)2—r2ve y-mx sn doğrusu verilmiş olsun. 


Çember merkezinin doğruya olan uzaklığı p ile gösterilim. Bu durumda 


üç durum söz konusudur. 


LU) Rd P >r ise doğru çemberi kesmez. 
Doğrunun tüm noktaları çemberin dı- 


şındadır. (dd Ç— olur. 


yemxin 











xa bcos6 


“yet bsine 


- Çemberin parametrik denklentidir. 









































P -r ise doğru çembere bir ya 
yalnız bir noktada teğettir. 


Bu değme noktası K ise 


(gnÇiKj olur. 






P <rise doğru çemberi iki farklı nok- 
tada keser. Kesim noktalan A ve 8 
dir. 


dn(Ç)-(A,B) dir. 





Sonuç 


Bir çember ile bir doğrunun birbirlerine göre durumlan incelenirken 
çember ile doğru denklemleri ortak çözüm yapılarak 2. dereceden bir denklem 
elde edilir. 


Bu denklemin diskriminantı 
1) A <0 ise doğru çemberi kesmez. 
2) A-0 ise doğru çemberi yalnız bir noktada keser yani teğettir. 


3) A >0 ise doğru çemberi iki farklı noktada keser. 





4x #3ysk-0 doğrusunun (X * 2)” 4 (y — 1)7 > 16 çemberine teğet 
olması için k ne olmalıdır? 





Çemberin merkezi M(-2, 1) ve yarıça- 
pir 4 olduğundan; 


ür YE diği M6-2, 1) noktasının 4x —3ysk20 
4 doğrusuna uzaklığının 4 br olmasi 
gerekir. 
O halde; 
14C2)—3.1 #k| Me 
5 
İk-11)-20— 


k-11-20 ve k—11-0 


k-31 ve k--9 bulunur. 








X2 1y2 -9 çemberiiley-x—3 doğrusunun birbirlerine göre durum- 
larını inceleyiniz. 





X2 4 y? -9 ve y-x-3 doğrusu ortak çözüm yapılırsa; 
X2 4 (X—3) -9 

X2 4x7-6x3 i-9 

2x2 -6x-0 


X2x-6)-0 x-Ovex-3olur 


O halde (0, —-3) ve (3,0) noktalarında çember ve doğru iki farklı noktada 
kesişirler. 





3x—4y—6-0 doğrusunun x2 * y? —r2 çemberine teğet olabilmesi için 
rne olmalıdır? 


A $ B) 7 o) D) 4 Bp 5 


lke) 





X2 4 y? —r2 çemberinin merkezi M(0, 0) ve yarıçapı r dir. — 


3.0-.0-6 
8008) zr olmalıdır. 


6-5riser -Ş bulunur. 


Yanıt A 










































denir. 





| 
| 


© Merkezi 0X0, 0) başlangıç noktası ve yarıçapı 1. 
© birim olan çembere birim (trigonometrik) denir. * 


Yen 


4 
(0.0)| 








(01) | 


© Merkezi 00, 0) olan çembere merkezcil çember 





Gember Üzerindeki Bir Noktadan Çembere Çizilen Teğet ve 


Normal Denklemleri 


1) Merkezcil Çemberde 








X2 4 y? - 2 merkezcil çemberine üzerindeki P(x,, Yo) noktasından 


çembere teğet ve normal doğrulannı çizelim. 


Normal doğrusu (0, O) ve P(xg, yg) noktalanndan geçtiğinden eğimi, 


Teğet ve Normal dik iki doğru olduğundan eğimleri çarpımı — 1 dir. 
O halde 

Mı.My,>-1 ise 

Mı >- p bulunur. 

O halde Teğet doğrusunun denklemi; 

y-y, zmf-x,) den 

Y-Yo> -y 6x0) 

YYo-Y0 > -X.Xo*X 

X.XgtY.Yg x0 * Ya 

rr 


O halde x.X, * Y.yg <r? bulunur. 


Normalin denklemi ise 


Y.Xg-XagYo < XYo-XeY0 


y.Xg — XYg > 0 bulunur. 











X2 4 y? - 25 çemberine A(3, —4) noktasından çizilen teğet ve normal denk- 
temlerini bulunuz. 





A(8, —-4) noktası çember denklemini sağladığından üzerindedir. Bu durum- 
da teğet denklemi 3x — 4y - 25 bulunur. 


Normal denklemi ise 
XYg -Y£g zOdan 


—x—-3y-0 —>4x43y-0 bulunur. 


2) Merkezinin Koordinatları Mi(a, b) ve yarıçapı r olan genel çemberde 


Teğet ve Normal denklemleri 


Normal 
doğrusığ 







Teğet 4 
doğrusu 








Teğet denklemi; 


Y-Yy, mx) den 





Xİ iy 
Y-yg — Ye b (-Xg) olarak bulunur. 
Normalin denklemi ise, e 


—> 
Y-yo — 2 —*(-xo) olarak bulunur. 








2 4 y?— 6x 4 By — 4 - 0 çemberine üzerindeki P(i, 1) noktasının çizilen 
teğet ve normal denklemleri bulunuz. 























AB 








SAK, Ya) 


Gaf * (yy — b 12 çemberi ile dışındaki bir. 


Al, yg) noktası verildiğinde çemberin A 
noktasına en yakın noktasi AKI -IMAİ-rwe 
en uzak noktası ALI — İMAL *rolur. 






























NN 


Çemberler dıştan teğet olduğundan; 


doğrusu 





Teğet 
Gru Şekilde görüldüğü gibi |M,M,| —r * 6 olur. 


Normal doğrusunun eğimi; 


RAL 
My 13 z olur. 


(5-2)7 4(8-1)? -r42 


13 -r*42 r-y/13-2 bul ği 
Bu durumda normal doğrunun denklemi y — 1—— > —1)den ii GEL 


2y—-2-—5x45—5x12y-7-9 bulunur. 


Teğet ve normal doğrulan dik olduğundan eğimleri çarpımı (- 1) dir. 


5 

Mr.My>—-15M7r.(5) <-1 

Meba Mr 3) ÇEMBERDE AÇILAR 

—M7 z olur. 
Tanım : 
2 Bir tam açının ölçüsü 360“ olduğu için bir çemberin tamamının derece 
yele kle cinsinden ölçüsü 3609 dir. 
5y—5 -2x-2— A 
2x-5y-43-0 olarak bulunur. : 
B 


X2 4 v2 — 2x — 4y - 4 - O çemberinin A(4, 4) noktasına en uzak noktası B m(AB) a şekildeki çemberde AB küçük yayının ölçüsü derece cinsinden 


ise |ABİ| kaç birimdir? a ve kisaca m(AB) - a ile gösterilir. 


Merkez Açı : 


Bu durumda teğet doğrunun denklemi 


Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. © 
20. 
dan M(İi, 2) olarak bulunur. 


JMA| — (4-1)? 4(4-2)? 
-y13 
O halde |AB| - 3-13 bulunur. 


»A4,4)  Çernberin merkezi MZ >) olduğun: 







Bir çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 





Denklemleri (X— 22 4 (y— 12-12 ve (—5)2 4 (y—3)2 - 4 olan çemberler Şekilde AOB açısı merkez açıdır. 


dıştan teğet olduklarına göre r kaçtır? m(ÂOB) <m(AB)-a dır. 





© Köşesi: çemberin merkezinde ve kolları yarıçapı 


© yayın ölçüsüne eşittir. 








olan açıya nierkez açı denir. Merke açı gördüğü 


























O merkezli çemberde 
m(ÖAĞ) - 80* 


m(ÖBÖ) — 50* 





olduğuna göre m(AB) kaç derecedir? 


A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 


(OG doğru parçası çizilirse 


JOA| — |OC) — |OBİ yarıçap uzunluğuna eşit ol- 
duğundan 


m (SAĞ) z m(ÖCA) -80* ve 


m(6CB) z m(ÖBÜ) 509 olur. 





m(AB) -1009 bulunur. 





Yanıt B 
B O noktası çemberin merkezi 
m(ÖCÂ) - 80* 
O 
OC / AB 
A olduğuna göre m (GB) kaç derecedir? 
80“ 
G 
A) 100 B) 120 G) 140 D) 160 E) 170 


(OAJ doğru parçası çizilirse 
(0G) — |OA| - (OB) olur. 
m(ÖCÂ) Ni m(ÖAĞ) -80 
m(OAB) Ni m(ÖBÂ) 20 


olduğundan m(BOĞ) - 1609 bulunur. 





Dolayısıyla m(BG) - 1609 olur. 














Yanıt D 


C Şekildeki çemberler A noktasında dıştan te- 
ğettirler. 


m(AC) - 70" 


m(AB) —X 


olduğuna göre x kaç derecedir? 


A) 50 B) 60“ G) 709 D) 80 E) 909 


O, ve O, çemberlerin merkezi olsun. 
m(AO:C) - 72" ve 

m(CAÖ,)  m(GAÖ>) - 70* 

Dolayısıyla 

m(AO,B)  m(O7 BA)  m(O, BA) - 55» 
olur. O halde m (AB) 709 bulunur. 


Yanıt C 


ÇEVRE AÇI 


Köşesi çemberin üzerinde olan ve kenarları çemberi kesen bir açıya çevre 


açı denir. 


(0 


Şekildeki çemberde m(BAĞ) - « çevre açıdır. 






İ2a 


B 


Bir çemberde çevre açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısına 


sşittir. 


m(AB) - 2m(ÂCB) dir. 











Şekildeki çemberde d, // d, ise 
m(AĞ) < m(BD) dir. 
Paralel kirişlerin çember üzerinde ayırdıkları 


yayların ölçüleri eşittir. 


İspat 





AB // CD olduğundan 
m(ABÖ)- mECÜ) -adır. 
Bu durumda m(AĞ) <m(BD) olur. 



































Köşesi çeniberin üzerinde olan ve kolları kiriş olan 
açıya çevre açı denir. 

Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir. 

m (BG) 2m BAĞ) dir. 











O merkezli yanm çemberde 





DC / AB 
(e m(GAB) - 20* 
A o B 


m(DAĞ) za 
olduğuna göre a kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 50 D) 80 iz) 


DC // AB olduğundan 


m(BG) — m(âD) -40* olur. 





100 


Bu durumda m(bG) — 100” bulu- 
nur. & açısı gördüğü yayın yarısına 


eşit olduğundan a — 509 bulunur. 


İç Açı 


Bir çemberin kesişen iki kirişinin oluşturduğu açıya iç açı denir. 





İç açının ölçüsü gördüğü yaylanın toplamının yansına eşittir. 
ab 
2 





Şekildeki çemberde a — olur. 


İspat: 





(ACI kirişi çizilirse 
M(AĞD) - Eve m(GAB) <İE olur. 
Üçgende iki iç açı toplamı bir dış açıya eşit olduğundan 


a 2İdair. 


Yanıt C 








Dış açı 


Köşesi çemberin dış bölgesinde olan kolları çemberi kesen açıya dış açı 


denir. 





Şekildeki çemberde m(EAĞ) - a bir dış açıdır. 


Dış açı gördüğü yaylar farkının yansına eşittir. 


b*-a” 
a-—— olur. 








(EB) kirişi çizilirse 

m(EBÖ) z 2 ve 

m(ÖEB) z > olur. 

Bu durumda FAB üçgenindir. 
a* 5 - 2 ise 


az Sa bulunur. 


li (OA ve (0B çembere 
İeğetve....--““ “ 


m(AOB) -a İse 


m(AB) -180-a olur. 


Şekilde O çemberin merkezi, 
IBA çembere A noktasında teğet 
ve 





m(ÂBG) -a ise 


m(AĞ) < 90-a olur. 






















































Şekildeki çemberde 


m m (AĞ) - 1009 


m(BD) - 30“ 


olduğuna göre m(ÂEĞ) za kaç derecedir? 


A) 25 B) 30 G) 35 D) 40 E) 50 








az 1900 -359 olarak bulunur. 
Yanıt G 
TEĞET - KİRİŞ AÇI 


Köşesi çemberin üzerinde olan bir kolu teğet diğer kolu kiriş olan açıya 


teğet-kiriş açı denir. 


Şekildeki çemberde d doğrusu çembere T noktasına teğet ve /AT| kiriş 


olmak üzere; m(ÂTB) sa teğet-kiriş açıdır. 


Bir çemberde teğet-kiriş açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. 


m(AB) - 2m(ÂTB) dir. 














A Şekildeki çemberde BD çembere B nokta- 
pi sında teğettir. 
Cc  mĞBD)-20 
L 
< B > 


olduğuna göre m (BAĞ) a kaç derecedir? 


A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 


Çözüm, 


m(ĞBD) teğet-kiriş açı olduğundan 


0-2 


m(BÖ) 40' olur. m (BAĞ) çevre açı gör- 
düğü yayın yansına eşit olduğuna göre 
m(SAĞ) a açisı 209 bulunur. 

YanıtB3 


IPB ve JPA ışınlan, GC noktasında dıştan 
teğet olan çemberlere sırasıyla B ve A 
noktalannda teğettir. 


um 3 
m(BPA) - 1009 olduğuna göre 


m(BCÂ) 0 kaç derecedir? 


A) 130 B) 140 G) 150 D) 160 E) 170 


Çözüm. » 
vam İZİ 











C noktasından ortak teğeti çizildiğinde; 
m(FBÖ) > m(KGB) ve m(KCA) — m(FAĞ) olur. 


Bu durumda asasbsb:4 100-3609 
a*b— 1309 bulunur 


YeantA 





— Sonuglar: 





1) Çapı gören çevre açı diktir. 





- O çemberin 
“merkezi 





E 


2) Aynı yayı gören çevre açılar. birbirlerine 
© eşittir. : 





3) Zayn yayı gör en çevre açı ile teğet-kiriş al 
| ölçüleri birbirlerine eşittir. 





d. doğrusu çembere T. noktasında teğet olmak 


. üzere; 


m(ÂTG) — m(ÂBİ) a 


4) Eşit uzulluktaki kirişlerin çember üzerinde 


e ayırdığı yayların ölçüleri eşittir. 


ç v 
























































ABC üçgeninde O noktası üçgenin çevrej 





K 
çemberinin merkezidir. 
m(BAĞ) - 80* | 

m(OBÖ) - 9 il 
& L 
B G N De it 
Bir çembere dışındaki bir noktadan iki tane teğet çizilebilir ve bu teğet 
olduğuna göre 9 kaç derecedir? parçalan eşittir. 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 





Üçgenin çevrel çemberi çizilirse 





m(80Ğ) - 160 olur. 





E R K L teğetleri ğ ğ i 
JBOJ < OC) olduğundan « - 10” bulunur. ; ve L teğetlerin değme noktalan olsun. Teğet parçalan eşit 
olacağından; 
IPKİ < JPLJ dir. 
Yanıt A 


O halde |ABİ| * |BCJ — JADJ « |BCJ elde edilir. 
TEĞETLER DÖRTGENİ VE ÖZELLİKLERİ 





Dış bükey bir dörtgenin içersine dörtgenin bütün kenarlanna teğet olacak > Teğetler dörtgeninin çevresinin yarısı u ile gösterilirse 
biçimde bir çember çizilebiliyorsa; bu dörtgene teğetler dörtgeni denir. |  atbicsd 


B 

K | >G 
D 

Şekilde ABCD dörtgeni bir teğetler dörtgenidir. 
Cc 
D ğ 
B 
A 


Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarlar toplamı birbirlerine eşittir. 
JABİ 4 İDGİ - İDAJ * |BGJ dir. 










Alan(ABCD) —u.r olur. 






































a 




















© Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarlar toplamı. . > ” C ABCD teğetler dörtgeni; JAB) * |DGİ < 14 olur. Bir çembere dışındaki bir noktadan iki tane 
eşittir. “ teğet çizilir ve bu teğet parçalan eşittir. 
JAB| -12 cm Bu durumda Çevre(ABCD) -28 cm dir. : 
İDG| - 4 cm ye BED)CAL İİ olur, 
teğetler dörtgeninin iç teğet çemberinin ya. Alan(ABCD) - 2.14 - 28 cm? bulunur. 
75 B rıçapı 3 cm olduğuna göre dörtgenin alanı 
A kaç cm? dir? 
Yanıt B 
A) 16 B) 24 GC) 32 D) 48 E) 96 
“atesbidealur. » Şekildeki çemberde O merkez olmak üzere; 
PTO üçgeni “ ile PKO üçgenleri. : eş.. 
 üçgenlerdir. 
amm İZ 
Teğetler dörtgeninde; 
ABİ # (DG) ADİ -EGİ olduğundan PA ve (PB O merkezli çembere AveB 
|AD| - |BGİ — 16 olur. noktalarırıda teğettirler. 
Çevre(ABCD) — 2(JAB| * |DC) m(APB) - 60* ve 
ha -2.16 -32 cm olur. IPB| - 12 cm 
2u-32den u-16cmolur. i < 





olduğuna göre O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


Alan(ABCD) —u. 
ni ye A) 3 B) 2/3 Go) 3y/3 D) 4/3 E) 4 


— 16.3 - 48 cm? bulunur. 


YantD 


ABCD bir teğetler dik yamuğu 








|(OE| - 2cm 
10 
IBG| - 10 cm 
JPA| - |PB| — 12 ve 
: m(ÂPO) - m(ÖPB) - 309 dir. 
A E B 


Dolayısıyla PAO (30, 60, 90) 


ABCD teğetler dik yamuğunun iç teğet çemberinin merkezi o olduğuna üçgeninden |AO) - |OB) - 4/3 


göre ABCD nin alanı kaç cm? dir? bulunur. 





A) 14 B) 28 Cc) 32 D) 44 E) 56 Yanı D 




















PN a z Li — ğ ane 
Kirişler dörtgeninde Karşılıklı açılar bp e e : olduğuna göre x kaç cm dir? 











x4 bulunur. 








KİRİŞLER DÖRTGENİ VE ÖZELLİKLERİ 


Köşeleri aynı çemberin üzerinde olan dörtgenlere kirişler dörtgeni denir. 
Başka bir deyişle dört tane kirişten oluşan dörtgenlere kirişler dörtgeni denir. 





Şekilde ABCD dörtgenleri birer kirişler dörtgeriidir. 





<> Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180' dir. 














Sonuç : 













D m(Â) - m(Ö) - 180* ve 
ABC üçgeninde (BDJ çaplı yarım 
çember JAB ve JAC| kenarlarına g ve 


E noktalarında teğettir. m(B) *m(D) - 180* olur. 
JEC| 4 cm 
4 B Cc 
(BD)| < 2/DCJ 
“ Japl—x 
C) 6 D) 8 6) 10 


m(ÂCD) - 70" 


m(FDB) -6 olmak üzere şekildeki çem- 
berler E ve F noktalannda kesişmektedir- 
ler. 





O yarım çemberin merkezi olsun, 


TAO) çizilirse (O) açıortaydır. <a 
Buna göre m(BDC) — 6 kaç derecedir? 
JAB) — İAE| — x olur. 
A) 70 B) 80 G) 90 D) 100 E) 110 
O halde iç açıortay teoreminin 


X X#4. 
r C Ş-— ise 2Xx-x44 
r 2 


Yanıt B 


JEF| doğru parçası çizilirse ACFE ve EFDB 
kirişler dörtgeni olur. 


m(ACF) * m(AEF) - 1809 olur. 








c o O halde m(BEF) - 70* dir. 
O halde EFDB kirişler dörtgeninin m(EDB) -0-110" bulunur. 
GC Yanıt E 
A 
B B 
Şekildeki çemberde 
m(ÂDK) - 50* 
m(GEk) 210 
ABCD kirişler dörtgeninde m(DAB) - a olsun A 
iŞ örtgeninde mj ) za m(SAĞ) - 6 
bu durumda m(BCD)-2a olur. Dolayısıyla 
m(BAD) - 360-2a olur. BCD çevre açisi 
: olduğuna göre 8 kaç derecedir? 
gördüğü yayın yarısına eşit olduğundan 
A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 


m(BCD) - 180-« olur. 















































İspat: 


© (ABI ve IBCİ çaplı yarım çemberler ve İDE) ortak 
“diş teğet olmak üzere m(ÖBE) -90* dir. 








Çemberlere teğet olan d doğrusu çizilirse; 
“ IDPİ — İPKI —İPEL olur. i 
ve m(DKE) - 90“ elde edilir. 

















m(ÖKE) - 5041040 


-60-C dır. 






ABKC kirişler dörtgeni olduğundan 


8 4 60 4 8 - 1809 ise 8 - 60* bulunur. ö R 





Yanıtc Yanıt & Şekildeki AB yayının uzunluğu 


AB | -2ar.35g5 dir. 
Bir Çemberin Çevresi ve Dairenin Alan Bağıntısı : 





Bir çemberin çevresinin çapına oranı olarak tanımlanır. x sayısı rasyonel 
bir sayı değildir. 2 ve x - 3,14 eşitlikleri doğru eşitlikler değildir. Bu 
değerler x sayısının yaklaşık değerleridir. x bir irrasyonel sayıdır. 


Şekildeki çemberde : 
a 


m(BAĞ) - 30" 


n - 3,141598415 .... yani iki tamsayının bölümü biçiminde ifade (BC| -8 cm 


edilemez. 


Yarıçap uzunluğu r olarak anlatılan çemberin çevre uzunluğu 271r dir. 


| 
olduğuna göre |BG| kaç cm dir? 
A3 B) 2 c) 3 D) E) 
| A 
| 
I 


Go 
v3 


Şekildeki O merkezli r yançaplı çemberin çevresi 221r dir. 


O çemberin merkezi olsurı, 


m (BÖ) - 60* olduğundan BOĞ üçgeni eşke- 
nar üçgen olur. Bu durumda 





BÜ|-17x8. 21 82 
IBC) Embsgg. > 3 olur. 





Şekildeki çemberin AB yayının uzunluğu /AB| şeklinde ifade edilir. 
Daha önce gördüğümüz m(AB) ifadesi AB yayının ölçüsü derece türünden 
gösterimidir. Ancak |AB | ifadeleri AB yayının uzunluğudur. — Yanıt D 





Şekildeki ABC üçgeninin içersine A, B, C 
merkezli 4 cm yançaplı çemberler çizil- 


Şekildeki O merkezli çemberde 


JOA|-(0B)-6cm 


miştir. 
o — N Zn EE İl 
A m(AOB) - 30 Buna göre |KLJ4J MN|J4 PR| toplamı 
6/30 Ng kaç cm dir? 
A B 
olduğuna göre JAB | kaç x cm dir? O) 4n D) Sx E) 67 


A) 1 B) 2 o 3 D) 4 

















; 
Pİ 
j 
i 
i 





























KÜ 22x42. 
IK) 2435 


MN 274.5 
(MN | 24-25 








PRI-2n:4--S 

|PR | 27-4 3605 

KULJMN (PR J<2 afazi se) 
BİN ka ERİME se 
atb-sc- 180" olduğundan; 
GN ili 180 
IKUJAAMN JJ PR | 2-4-2 > 4 bulunur. 

360 
Yanıtç 





C Şekilde zemine A noktasında teğet olan 
3 cm yarıçaplı çember 4 tam dönme yaptık- 
tan sonra |BC)| duvarına çarpıyor. 






aa a a 
A KA KY A YA MB ML A DD 


Buna göre |AB| kaç cm dir? 


A 6146 OB)6x412 C)12x43 OD)24n42 EB) 243 





Ç. Çember 1 tam dönme yaptığında çevresi 


kadar yol alır. 
Ç-2xr.3-6 


O halde |AB| 4.6143 © 





—24x43 bulunur. 


Yanıt E 















Şekilde d doğrusu, A noktasında diş- 
tan teğet olan O, ve O, merkezli çem- 
berlere B ve C noktalarından teğettir. 


(OB) -3 br 
|OC| -9 br 
olduğuna göre |AĞ| kaç br dir? 
A) 2 B) 3 C) 4x D) 5x E) 6x 





O,BCO, dik yamuğunda merkezler 
birleştirilip, (O,H)| dikmesi çizilirse 
O,O,H üçgeni 30“, 60*, 90“ üçgeni 
olur, 






3 
Dn 
GC 


Bu durumda m(0;OzH) > 60“ bulunur. 


— ŞO ı 
O halde |AC | 21.9. -37x bulunur. 








3806 
Yanıt B 
Şekildeki |ABJ çaplı yarım çemberde 
ç IPC C noktasında çembere teğettir. 
JAB| - 16 cm 
A m TE e p lBPlx8cm 


olduğuna göre (CB| kaç cm dir? 


A) 2 p o DE o Bü 





O çemberin merkezi olsun, merkezden 
teğetin değme noktasına çizilen yan- 
çap değme noktasında diktir. Bu du- 


60 5 pa 
Ad a İİ rumda ÖCP üçgeni (809, 60*, 909) üç- 





geni olur. 





1 
O halde |CB|< 2x8: >. de bulunur. 


Yanıt D 
































JANE) 





DAİRE VE DAİRENİN ALANI 


Tanım : Merkezleri ayrı olan ve yançap uzunlukları farklı olan iki daire 
arasında kalan bölgeye daire halkası denir. ei 


i Şekilde merkezleri O olan ve yarıçaplarır, ver, 
zi olan daire halkasının alanı; x.r5-ar7 olur. 


Daire 


Tanım : Bir çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir, 





Şekildeki O merkezli daire diliminin alanı; 
Li z ME. eğe olur. 


Yarıçap uzunluğu r cm olan bir dairenin alanı zr2 cm? dir. 
Tanım : 


O merkezli çemberde, a 
m(ÂOB) - 409 
Â |OA| - 12 cm 
A 
B 


olduğuna göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 10x B) 14x C) 16x D) 18x E) 20x 


bölgeye o merkezli daire dilimi denir. 





1 
Şekildeki taralı alan n122. za) - 16n 
9 





Şekildeki O merkezli çembere JOA|, (0BJ ve AB yayının oluşturduğu 





YanıtC 
JABJ ve AB yayının sınırladığı bölgeye ise daire kesmesi denir. ayy 

O merkezli çemberde 

m(AOB) - 45* 

|OA| -8 cm 

olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
Şekildeki O merkezli daire diliminin alanı, r yarıçap olmak üzere ar” 3 A) 8n-y/2 B) 8n—-4/2 C) 16n-4vV2 
olur. 


D) 8716/2 E) 16n-16vV2 








A 








8 
































olduğuna göre taralı alan kaç cm? dir? 
























Taralı alan daire diliminin alanından üçgenin ala. 9 A (Şekildeki O merkezli çemberde |JAT 


T noktasında çembere teğettir. 





nının oçıkaniması ile bulunu. O haliş 


Taralı Alan - x.82 550-2 88-sin45* - &n-16/5 





(OK| - JAK 
bulunur. TAJ 
YanıtE 
olduğuna göre taralı alan kaç cm? dir? 
9/3 3 9/3 5n 27y83 
M2 5 B “2-3 Mİ şi 
D 2 la p 2S. O 
Şekildeki O merkezli çemberlerde 
Pa 
mM (AOB) - 40 
|(0D| - 2 cm 
ICA| -4 cm 
(OT) 1 JAT olduğundan (teğet değme noktası) 
TOA üçgeni 30, 60, 90 üçgenidir. 
32 
“iz Diş gif 
Taralı Alan — 3420 DE n(3v3)7- b 
“360e 
21.8. 23 bulunur. 
Yanıt E 


S, ve S, içinde bulundukları bölgelerin alanları 


olsun. Şekildeki çemberlerin merkezi O noktasıdır. 





S,4S5)-x6 g İŞE ABİ — 6 cm olduğuna göre taralı alan kaç 
e cm? dir? 
-xp2.40 An 
Sa sez asp g 
Ohalde S, - İŞE SE - İSE bulunur. 


YanıtD.. 
A) 4x B) 5x C) 7x D) 97 E) 107 









































Şekildeki O, ve O, merkezli çemberler K nokta- 
sında içten teğettirler. 


(OTJ 1 (ABİ dir. 


J(AT| — (TB) -3 cm olur. 





İ0,O,l < 4 cm olduğuna göre taralı alan kaç 











(O merkezden kirişe çizilen dik kirişi ortalar) cm? dir? 
R2 -249 > RP-2-9olur K 
Taralı alan — xR? — ır? - 9x. bulunur. 
Yanın A) 16n B) 24x C) 321 D) 487. E) 647 
iç esi izl ale 

5 çözün 
“ED 
ER 


r, 8 ve r, 4 olur. 


Taralı alan - 707-113 




















— 7.8? 7.42 
— 64n-— 16 
- 48n. bulunur. 
25 K Şekildeki çemberlerin merkezleri O Yi 
5 z noktasıdır. (KA ve (KB çembere A Si 
ve T noktalannda teğettir. 
G 
JKA| - 25 cm taralı halkanın ala- 
nı 16nx olduğuna göre |KG)| kaç cm O merkezli yanm dairede, C teğet noktası- 
dir? dır. 
5 JAC| <8 cm 
H (OC 4 cm 
A) 2 B) 4 Gc) 2v2 D) 4vV2 p 6 
olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 
A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24 
' A Cteğetdeğme noktası olduğundan 
5 AVE Sİ 
RR? — nr? - 16x N AC 1BCdir. 
R? -(2-16 > |Toj-|JBTİ>* ğ 8 


m(ÂBÖ) - m(KAĞ) - 45“ 
olur. i 
(BKİ — |KG| olduğundan 
Çemberde kuvvetten LA eki N ; > 
B O 4G S ile gösterilen bölgenin alanları eşittir. 


(2/5) -x.(Xx8) 


O halde taralı alanlar toplamı AKG üçgeninin alanına eşittir. 
Alan (AKG) z e lm 


x-2 bulunur. 





— 16cm? bulunur. 


Yanıt G 























O merkezli çemberde 
JAB - (CDİ 
m(ĞOD) - 40* 


(OD| 9 cm 


olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A) 5x B) 7 C) 9 D) 1ix &) 15x 


JAB| — |CD| olduğundan S ile gösterilen alanlar 
eşittir. O halde taralı alanlar toplamı daire dili- 
minin alanına eşit olur. 


AS S-S5 —9x bulunur. 





Yanıt G 





Şekildeki eş iki çemberin AB ortak dış 


< > 
teğetidir. Bu iki çember C noktasında 
birbirine teğet ve |AB| - 4 cm olduğu- 
na göre taralı alan Kaç cm? dir? 


A) 6-x B)6-2x OoOO)8-r D) 8-21 E) 8-4 











2 90 
Tarala Alan — 4-2—2:nx-2 360-2 
- 8-2x. bulunur. 


İN Yanıt D 























B Şekildeki O merkezli çeyrek çemberde 
OA 1 0B 
CH LAO 
JAH| — İHO| 4 cm 


4 O 


olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A Baya B) 8-43 o ZE AV3 


D) İL SV Ep İL e/3 


Ğ B (0B)|yançapı çizilirse 
(OB) — 8 bulunur. 
Bu durumda CHO üçgeni (309, 609, 909) olur. 
|(CHİ - 4v3 dir. 
ha 60 44v3 


Ky zi « (Obalde taralı alan - 8-25 3 








z S. /3 bulunur. 


Yanıt E 


C ABCDkare 


D 
N JAB| 4cm 
ABCD karesinin içine A ve B merkezli çeyrek da- 
ireler çizilmiştir. 
Buna göre taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
A 4 B 
A) 16-İL4y3 B) 8-İL 43 o eğ 


D) 16-İ e) 16-ÖL-2/3 


K noktasından A ve B merkezli çemberlere 
yançaplar çizilirse AKB üçgeni eşkenar üç- 
gen olur. O halde taralı alan 


diğ ig A 
T-16-24” 7 


z 16-43 bulunur. 
A 4 B Yanıt A 















































10087 

















Şekildeki çemberde (BC) 
çaptır. 


(ABI çembere B noktasın- 
da teğettir. 


JAD| <2 cm 





İDC| 6 cm 


olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
A) v3 B) 2/3 Cc) 3y/3 
D) 48 Ey 6V/3 


G B merkezli çemberde 
İDC| - 5/2 em 


JAD| - 3/2 cm 


wE! 


A 


olduğuna göre |BD| kaç cm dir? 
A V7 B) 2/17 Cc) 34 
D) 2/34 E) 3y17 








(BA ve (BE çemberlere şekildeki gibi A ve D noktalarında 
teğettir. 


Çemberler A noktasında birbirlerine içten teğet, 


JAB - 9 cm, (BC) - 3 cm olduğuna göre |DE| - x kaç cm 
dir? 


A 12 o B)14 C) 16 D) 18 E) 20 

















O merkezli çember. 











; 7. D Şekildeki A merkezli çeyrek 10. G (ABI) dairenin çapı 
de (BAJ T noktasın. i 
çemberde 
da çembere teğet. 4 |AB| - 12cm 
: D 
tir. (AOJ 1 (OB) | N (DE) - fc) İCD| - 6 cm 
ğ AB) - 10 cm 
AT| -9 cm © (ABİ i 5 L 
A 9 T 16 B İTBİs16cm R IDE| - 6cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 
3 z Ni n A 10 B 
olduğuna göre |CBİ| - x kaç cm dir? | A) 8-V3 B) 8n-4Y3 o ör 3 
- Ni — ve 2 
A) 6 B) 8 GC) 10 D) 12 E) 14 olduğuna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm“ dir? D) WI g WI 
i A) 20 B) 40 GC) 60 D) 80 E) 100 
O merkezli çemberde, - 11. B Şekildeki O merkezli çeyrek 
IBA çembere A noktasında Ç çemberde; 
teğettir. OA LOB 
ED) 1 JBAJ CH LAO 
JBC| - 1 cm 





(CDİ ve (DEJ| çaplı yarım çemberlerde JABI| ortak teğettir- 


ler. (AH,J L (CD), (AHŞİ L (DEJ, JAHŞİ 3cm 
olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm dir? ; A 2 H 2 Ö 


JAH,İ > 11 cm olduğuna göre |AB| kaç cm dir? 


JAHİ — |HOJ <2 cm 


A) 4 B) 5 0) 6 D) 7 E 8 olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? 


A)12 o B)13 C) 14 D) 16 E) 18 


A Fa Bp) F-2y3 o) EE-V3 


D) İE2y3 pg Says 





: 9. O merkezli çemberde... 

Şekildeki O merkezli çem- DE apn 

berde M(AOB) - 45“ 

(GF) - |FDİ |OA| |0B| <2 cm 

12. A(6,0) B(0,—-8) C(0, 0) noktalarından geçen çemberin 

(OEJ 1 (ABI denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

JAB > 12 cm A) «—3 2 4(y 442 - 16 

(CDİ - 6/3 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm? dir? B) (X-3)” #(y k4f - 25 

İ(OE| - 4 cm A 3 B) -2y2 O) 5 O X1:3P 1 (y—4 25 








olduğuna göre |OF| kaç cm dir? D) 2/5 g ZE D) (432 4(y4 42-16 


A) 3 B) 4 G5 03/3 gf 


E) 43/7 4442-25 


















B teğet değme noktası 
olduğundan 


(ABJ 1 (BG) dir. 


(BD) doğru parçası çizilir- 
se (BD| 1 (AGJ olur. ! 





Çapı gören çevre açı dik- 
tir. : 





IBDİ? - 2.6 |BD|- 2/3 ve |BCJ- 4/3 bulunur. 
O halde çemberin yançapı 2/3 dir. 


YanıtB 


(AB| 1 (BC) ve |ABİ — |BCİJ ol- 
duğundan 


m (GAB) > m(ACB) 45 olur. 
DH LAB ve 


OK 1 BC çizilirse 








A 3 H 5 B 


ÖHB dik üçgeninden |BD| < V34 bulunur. 


Yanıt C 


A ve D teğet değ- 
me noktalan ol- 
duğundan 


(AB) - |DGC| - 9 
olur. 








O halde |BC)J — 6 bulunur. 

A noktasına göre kuvve uygulanırsa 
92-39 4x) 

2/-9 4x ise x-18 bulunur. 


Yanıt D 














(OT) 1 (ABİ oldı. 1 
ğundan 





(OT? - 9.16 
JoTl 12 olur. 
ÖTB dik üçgeninden |OB| - 20 dir. 
O halde x20 -12 
xz8 cm bulunur. 
YanıtB 
8. 
5 (OAJ 1 (ABJ| ve (OKJ 1 (DBİ çi- 
zilirse, |OK| — 3 olur. 
Bn Merkezden kirişe çizilen dik 
px eşit olduğundan 
İDKİ — |KCİ| — x olsun 
ra 
B 3 A 
ÖKĞ dik üçgeninden x — 4 bulunur. 
O halde çemberin yarıçapı 5 dir. 
Yanıt B 
9. 
(CEJ 1 (ABI olduğundan 


JAE| — JEBİ — 6 olur. 


JAD| yançap uzunluğu 
213 olur. 


CORE dik üçgeninden 





İDF| <5 bulunur. : 
Yanıt 








A merkezli çeyrek çem- 
berde 


IDA| — |AB| - 10 cm ve 
(DAJ 1 (ABI dir. 


O halde |AE| - 8 ve 





A 10 B AC) - 10 cm olur. 
Alan(ABO) - 1-10:10-sina 
-İ49.4g.-8. 
10 


- 40 cm? bulunur. 


YanıtB 





IKDİ teğet uzunluğu çizilirse 

JAK| — |KDJ — |KBİ olur. 

IKDJ AH, H,B yamuğunun orta tabanıdır. 
O halde İKD | ÖL - 7cm bulunur. 
Bu durumda |ABİ — 14 cm dir. 


Yanıt C 





Taralı bölgenin alanı daire diliminin alanından üçgenin la- 
nına çıkanlması ile bulunur. O halde 


1 
Taralı Alan - 122.25 1.2.2. sin45> 


3803 2 
-5-v2 bulunur. 


Yanıt A 




















O çemberin merkezi olsun; 





Bu durumda |AO| - |0B| — |OD| — |OCİ — 4 olur. 


2 
Taralı Alan — x42. 80 4 v3 Ni 





z İL Aya bulunur. 














Yanıt D 
11. B 
G 
2 
4 4 
23 
60 
A 2 H 2 o 
O çeyrek çemberin merkezi olduğundan 
' 
|AO| — |0B| — |CO| > 4 cmdir. 
O haldeliCÖ üçgeni (30, 60, 90) dir. 
(CHİ - 2/3 
Taralı al > 2. 60 223 
aralı alan — 7.4 5 | 
23 cm bulunur. 
Yanıt D 


12. 





>X 








(AB) çizilirse BO OA olduğundan (AB| çaptır. O halde 
çemberin merkezi M(3, —4) ve yarıçapı 5 cm dir. Bu du- 
rumda (x — 3)2 4 (y * 4)? - 25 bulunur. 

Yanıt B 























Şekildeki çem- 
berde (AC, (AB | 
Cc ve (DFJ çembe- 
D re C, B ve E 
noktalarında te- 
10 E ettir. 
JAD| - 10 cm 
A 
e. JAF| <8 cm 
IDF| - 6 cm 
olduğuna göre |BF| —- x kaç cm dir? 
A) 1 B) 3 G2 D3. BS 


ABC bir üçgen 
(ACI A nektasırı- 
da çembere te- 
ettir. 


m (BAD) — m(DAE) 


(AC 6 cm 
İDE| 24 cm 
olduğuna göre |BD| - x kaç cm dir? 
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14 
D i A merkezli çeyrek çember 
içersine O, merkezli ve O, 
o merkezli yanm çemberler 
i 
çizilmiştir. 
D Bu iki çember E noktasın- 
da birbirlerine teğettir. 
A O, B |CD|-8cm 


olduğuna göre |ABİ kaç cm dir? 


A) 10 B) 12 O) 14 D) 16 E) 18 








Denklemi (x — 22 *Y- ay > 4 olan çemberin denklemi 
3x-—4y—20 -0 olan doğruya en uzak noktasının uzak- 
lığı kaç birimdir? 


A) 4 B) 6 08 D) 10 E) 12 
D C Şekildeki ABCD karesi- 
nin, içine O merkezli ya- 
nm daire çizilmiştir. A, F 
ve B teğet değme nokta- 
N E landır. 
1d IBC| < 6 cm olduğuna 
göre JEF| — x kaç cm 
A B dir? 
AZ B2 oz 3 D5 


te Rolmak üzere 


x -3cost - 2 ve y > 3sint parametrik denklemleriyle 
verilen (x, y) noktalarının geometrik yerinin denklemi 


aşağıdakilerden hangisidir? 
A) K-22 Ky? -16 B) 422 4y7 -9 
O 2 ıYy127 9 D) x24(y—2)7 -9 


E) x-2*4y  -9 





7.  A(8.-2) B(Ç2, 1) noktaları veriliyor. 


IPAJ - (PBJ koşulunu sağlayan P noktalarının geomet- 
rik yerinin denklemini bulunuz? 


A) Xx 4y7—x-y-4-0 
B) X24y7—-x4y—8-0 
o 2 iy 4x4y-8-0 
D) X2—-x4y-4-0 


EB) X24y7—-x4y44-0 


8, 6x - 8&y — 20 - O doğrusunun x2 4 y? - r? çemberine 
teğet olabilmesi için r kaç olmalıdır? 


A 1 B) 2 o) 3 D) 4 p 5 








X2 4 y2 —8x— 10y -3 - 0 çemberinin merkezi aşağıda- 
kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


A) (4,5) B) -4,-5) C) 4,5) 


D) 4.5) E 6,4) 








| 











10. (a—3)x2 4(5—a)y? -4ax48y—1-0 denklemi analitik 
düzlemde bir çember beliritiğine göre çemberin merke- 
zinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 














A) 4.3) B) (8,.-4) 0) C8,4) 
D) (4,8) E) 8,-4) 

11. A ABC bir dik üçgen 
D, E ve F noktaları 
çemberin teğet 

” değme noktalandır. 
J(AB| <5 cm 
D 
IBC| - 12 cm 
B E C 
olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm dir? 
5 7 
A) 1 B) 2 C) 5 D) 3 E) bi 
12. T a o Şekildeki O mer- 
e kezli o çemberde 
6 (AT T noktasında 
ii teğettir. 
o 
(OB) - |ABİ 
AT) 6 cm 
olduğuna göre taralı alan kaç cm? dir? 
A) 4y/3-nx B) 4v3-2x GC) 6V3-x 
D) 6V/3-2x E 6V/3-4n 




















1. E ve B noktaları 
teğet değme 
noktaları (o oldu- 
ğundan 
JFB| — JEF| — x 
IDE| > (po < y 
dir. 

/DF| < |AB| olduğundan 10 4y-8 4xdir 
x*yz8 
i x-yY2 
2x - 10 ise X-5 bulunur. 
Yanıt E 
2.. 
m(ÂBÖ) za ve 
m/(BAD) < m(DAB) B olur. 
m(ÂBÖ) Ni m(EAĞ) za Olur. 
m(GAD) < MADE) - a *B 
olduğurıdan |AC| - |DC| - 6 cmdir. 
67 -2(6 4x) 
18-64xise x-12 bulunur. 
Yanıt D 











E çemberlerin dıştan teğet olduğu nokta olduğundan 
|(0OJJ çizilirse 


|(OA| - 2r—4 ve |00,|4 *rolur. 
CAĞ, dik üçgerinden 
(or 4 42 —-(4 40 
462 1614 36 47 -J648r4y 
4r2 -24r -0 
4r(r 6) < O ise r-6 bulunur. 


O halde |AB| - 12 dir. 
Yanıt B 


> 3x-4y-20-0 





Merkezin doğruya uzaklığı P olsun. 


(3.2—4.4-20| 30 
5 


p 5 





-6br bulunur. 


O halde Çemberin doğruya en uzak noktasının uzaklığı 


642-8 bulunur. Yanıt G 












İCF| - |CBİ| — 6 br dir. 


F ve A teğet değme 
6-x (noktası olduğundan 
JEAJ — JEF| —x olur. 


i N (EK / JABI çizilirse; 
Xx 


EKG dik üçgeninde 
A 3 O 3 B 


X6)2-(6—x)2 462 


412x436 -36-12x4 436 


24x36 ise x- 3 bulunur. 
2 Yanıt A 


Xx-3c0si-2 
yz3sint 
(&, y) noktaları; 


parametrik denklemleri ile verilen 


 X12 
cost 3 





sint -İ 


eşitliklerinin kareleri alınıp toplanırsa; ( 4 277 4 y? -9 
çemberi elde edilir. 


Yanıt B 


A(3, -2) B(-2, 1) noktalan için P(x, y) olsun. 
PPAJ 1 JAB ise 


IPAJ ve (PBJ doğrularının eğimleri çarpımı —-1 dir. O halde, 





Yy? 4y—2--X2 -x-6) 
Yİ y—2-—x2 14x146 ise 
X *y2—x4y—8 -0 çember deriklemi bulunur. 


Yanıt B 


8. 


9. 


10. 








6x — 8y — 20 - O doğrusu 


X 4 y” -r çemberine teğet ise 











M0,0) 
a 
6x-8y-20.-0 
r lime dir. O halder -2 bulunur. 
6“ -(-8) 
Yanıt B 
XxX -y? -8x—10y-3-0 ise 
D E 
M/-2. -3) olur. 
O halde çemberin merkezi M(4, 5) bulunur. 
Yanıt A 


(a—3)x2 -(5—a)y? -4ax48y—1-0 


denklemi bir çember belirtiyor ise x2 * y? li terimlerin kat- | 
sayılan eşit olmalıdır. 


Bu durumda a-3 - 5—aijse2a-8—a-4 bulunur. 


x2 4 y? — 16x *8y—1 - 0 çemberinin merkezi M(8, —4) 
bulunur. 


Yanıt E 











11. 











12-r G 
JAB| <5 cm 
(BG| > 12 cm ise |AG) — 13 bulunur. 


Çemberin yarıçapı r olsun. B durumda |ECİ| — |FC| — 12 —r 
ve AD) <|AF| -5-rolur. 


O halde 
5—r4-12-r13 ise 
2r-4denr-2 bulunur. 


Yanıt B 

















12. 





(OT 1 HA dir. 
(Merkezden teğe- 

6 tin değme noktagı- 
> na çizilen yarıçap 


T 
Tİ 302 





diktir.) Bu durumda 


JOT| rise 
IOA| — 2r olur. 


öTÂ üçgeni (30, 60, 90) üçgenidir. Bu durumdar— 2/3 
bulunur. 


1 
Taralı Alan — 3 eya sa 


3804 








-6V3-2x bulunur. 
Yanıt D 












Merkezi M(3, -1) olan ve P(2, 0) noktasından geçen 
çemberin denklemini bulunuz. 


A) X—-3) ey) 4 
B) «-3Z 4412-2 
OBP 4y—-1)2-4 
D(X43 “4 y—- 12-2 


BD) x43 714 y4 12-2 


Merkezi M(3, —1) olan çember, denklemi 3x — 4y 2-0 
olan doğruya teğettir. 


Bu çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 


A) «437 y— 12 9 
B) X-3)7 4 (y— 17-9 
94-37 4Y41)77-16 
D) 4-3)” #(Y—- 17-16 


E) 4-3 4417-9 


a€Z olmak üzere 


Xİ 4 y2 4x4 2y—a4 1 -0 denklemi bir çember belirtti- 


ğine göre K'nın alabileceği en küçük tamsayı kaçtır? 
A) — B) o) -4 


D) - E) 


m2 4 MY 4- (m — pey - Gmx 4 3y 4 İŞ <0 


denklemi analitik düzlemde bir çember belirttiğine göre 
bu çemberin yarıçapı Kaç br dir? 


ay vE B) 2/3 o) 38 D) 3/3 gp 38 

















X2 # y? 4 mx 4 By 4 25 < 0 denkleminin bir nokta belirt- 
mesi için m nin negatif değeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) B) -5 0) -4 


D) E -2 


x-AZ iyi-rve 422P 4(y—-02 16 


denklemleriyle verilen çemberleriri farklı iki noktada ke- 
sişmeleri için r kaç olmalıdır? 


A) >3 B) r>2 CO) r>3 


D)r>3 E r>4 


X— 22 - (Y—5) - 169 çemberinin 24 birim uzunlu- 
ğundaki kirişlerinin orta noktalarının geometrik yeri 
nedir? 


A) X—-2)7 #(y—5) 144 
B) (X42) 2 4 (Y 4-5)” 169 
O) -24(y—-5)*-25 
D) -22 4 (Yy 45) 25 


E) 422 4-5) 25 


Denklemi x2 4 y? 4 6x4 ky4 4-0 olan çemberin A rıok- 
tasındaki teğeti B(1, 3) noktasından geçrnektedir. 


JAB) < 5 olduğuna göre k kaçtır? 


AZ B$3 o3 Di E) 2 





























9. A5, 5) noktasıile (x—1)2 4 (y 2)? - 4 çemberi arasın- 
daki en uzak uzaklık kaç birimdir? 


A 6 B) 7 Gc) 8 D) 9 E) 10 


10. Xx” 4y7-25 çemberine A(-3, 4) noktasından çizilen 
teğet doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) 4x-3y-—25-0 B) 4x—-3y425-0 


C) 3x-4y416-0 D) 3x-4y425-0 


E) 3x44y-25-0 


11. 4x-3ysk0 doğrusunun (X— 3)? 4 (y 4 1) - 25 çem- 
berine teğet olması için k ne olmalıdır? 


A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 10 E) 12 


15 ZE 


1D 12A 














12. Merkezi2x—3y —4 -0 doğrusu üzerinde bulunan ve Ul. 
bölgede her iki eksene de teğet olan çemberin denk. 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) saf Yy 447 16 
B) «—-4f 4 (y 44)” > 16 
O) 442 4 (y—-4)7 > 16 
DAY 2 4 


EB) (x43 443) -9 


Şekildeki o Analitik 
düzlemde (-12, O), 
(0, 0) ve (0, -16) 
noktalarından ge- 


18. 


çen çember veril- 
miştir. 





Şekildeki çemberin denklemini bulunuz. 
A) x—-6)2 4 (y—8)” - 100 
B) «46/2 4 (y— 8)? - 100 
C) «-6)2 4 (y #8)? - 100 
D) (46)? 4 (y 48)” - 100 


E) 462 4(y48/ -50 


14. x24y7-8x46y—-4-0 çemberiile aynı merkezli olan 
ve P(-, 2) noktasından geçen çemberin denklemini 


yazınız. 
A) 4247-3 64 
B) X—4)7 4(y 43)“ 64 
Ora 1-374 
D) (K—47 4943) 74 


BD) xı42ıy43(>74 












iniz bni lm 














4, AO0,4) ve B(8,— 2) noktaları veriliyor. 


(ABI çaplı çemberin parametrik denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x-4-45cost B) x-445cost 
y245sint yz1s45sint 
C) xs2 tk 5cost D) x-1*5cost 
ys4 4 5sint yz4-5sint 
E) x-cost 
y5ssint 


2. Parametrik denklemi x - 6 * 2cost, y - -2 4 2sint 
olarak verilen çemberin standart denklemi aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 
A) X-674Y—-2 7-4 OB) «-6P4y-12-4 
O -6?4Y-2)2-1 D) X-6)24(Y422 -4 


EB 46) 4(y427-4 


* Parametrik denklemix——1 4 3cost yz1s38sintolan 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


Bp) ç1,1) 


GC) (1,1) 


D) (1,-2) 





Parametrik denklemi x - cost y 2 $ 3sint olan 
çemberin standart denklemini aşağıdakilerden hangi- 
sidir 


A) X—2)2 4 y2 -9g B) XX 4(Y-2)7-9 


C) Xx? 4 y? -9 D) X—1)2 4 y? 9 


XX 4y-1)7-9 


Parametrik denklemi x - 1 48cost y--1* 3sint 
olan çember ile denklemi 3x — 4y 4 33 - O olan doğru 
arasındaki en uzun mesafe kaç br dir? 


A) 6 B) 8 C) 10 D) 11 D) 12 


x-—242cost, y-3 *2sint 


parametrik denklemiyle verilen çemberin yarıçapı ve 


merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) r-2,M(-2,-3) B) r-3, M-2,9) 
GC) r-2, Me2,3) © D) r-4,M-2,3) 


E) rs2, M8 -2) 





















































10. Parametrik denklemi x — 4cost, y — 4sint olan 
i çembere teğet olan doğrulardan eğimi — 1 olan doğru. 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) xay- v2 -0 B) x-y- v2 -0 o merkezli çeyrek 
! çemberde 
CO) xiys 2V2 -0 D) x4y—2v2 -0 
(CHİ « (0BJ 
>X E) x4y—4v2 -0 
(OH| 3 cm 
IHB| 4 cm 
o 3 H 4 B 
Şekilde A(0, 2) ve BX(0, 6) noktalanndan geçen çember olduğuna göre |CH| - x kaç cm dir? 
verilmiştir. 
14. A) VS B) 2/5 Cc) V10 
Buna göre şekildeki çemberin parametrik denklemi AY 
” 5 i ii > ii l D) 2/10 pp 45 
aşağıdakilerden hangisidir? 
6 
A) x-242cost . B) x2cost 
y  2sint yz2 4 2sint 
C) x-2cost D) x4cost 
y4 4 2sint yz4 4 4sint 3 (e) > 
x - 2cost 
i y 2sint 2 609 B Şekildeki çemberde 
2 m(AB) - 60* 
Şekildeki çemberin parametrik denklemi aşağıdaki- | m(CD) - 1209 
lerden hangisidir? ş D JAB| - 4 cm 
A) xz4 4 5cost B) xs-4 45cost | z 
ys-3 4 5cost yz35sint ” G 120" 
C) x-4 4 d4cost D) x-245Scost olduğuna göre |CD| - x kaç cm dir? 
8. e Gi parametrik denklemiyle verilen çem- | ys3 s4sint yzs3*5sint A) 4 YMY 043 DS gp 53 
ys-3ssin 
berin merkezinin orijine uzaklığı kaç birimdir? İ E) x--1scost 
yaissint 
A 3 hB238 04 DMO pB4 
| 3. O merkezli çemberde |JABJ 
12. Denklemix2 4y2—-2x44y4k-0 olan çember ile denk- kiriş 
lemi x2 * y? -x 4 6y—4 - 0 olan çemberin kesim nokta: . 
Xx-84c0st n z N X i#ine göre İDG| < 4/10 cm 
9. iii parametrik denklemiyle verilen çembe- larından geçen doğru A1, 4) noktasından geçtiğine gör8, 
yğâ-*sin 
Kk kaçtır? AGİ - 13 cm 
rin orijine olan en uzun uzaklığı kaç birimdir? İl Ş A ACİ — 
A B I(CB| - 5 cm 





“olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A 10  B)12 013 D14 E) 15 





Şekilde d doğrusu O, ve O, merkezli çembere A ve B 
noktalannda teğettir. Çemberler birbirlerine C noktasında 





i dıştan teğettir. 
JAG| - 2 cm 
(BG| <3 cm 


olduğuna göre |AB| kaç cm dir? 


| A) 2/2 B) V7 C) 2v5 
| D) 13 E) v17 
li 
5. B O merkezli çemberde 
| IBC) 1cm 
JAG| <4 cm 
A 


olduğuna göre Ç noktasından geçen en kısa kirişin 
uzunluğu kaç cm dir? 





A) 2 B) V3 02483 D3 E) 4 


Os 


Şekildeki O merkezli çemberde |CA A noktasında, 


İCE E noktasında (BD L noktasında çembere teğettir. 


(BC| —- 16 cm 
i 

ICD| 12 cm 
! 
| 
| (BD| < 10 cm 


olduğuna göre |LD| kaç cm dir? 


i A) 4 B) 5 G) 6 D) 7 E) 8 








en 
ED. 
3 
İİ — ei 
CD 
<a 

















Ea bedi | 








B. 








O, ve O, mer- 
kezli çemberler 
K noktasında 


birbirlerine 


teğettirler. o |JAB| 
ortak dış teğettir. 





|(O,Kİx3 cm 
(O,K| 12 cm 
olduğuna göre |AB| -x kaç cmdir? 
A) 6 B) 8 C) 10 


D) 12 E) 16 


Şekilde O0,, O,, 
O, merkezli 
çemberler birbir- 
lerine dıştan te- 


ğettirler. 

|(9,OLl s 10cm 
|90,O,l < 8 cm 
|(0,O,l < 6 cm 


olduğuna göre bu üç çemberin yarıçapları toplamı kaç 
cm dir? 





A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
le O merkezli çemberde A, B 
D N ve K teğet değme nokta- 
9 lan 
al 
JAE|-4 cm 
Al 6 B 
JBC| -9 cm 


olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 Cc) 8 


D) 9 








8 D 9 G ABCD kare O ve-F mer 
- kezli yarım çemberler, 
noktasında birbirlerine 
KZJE  teğettir 
F 
A B 


JAB| — 18 cm olduğuna göre F merkezli çemberin yan- 
çapı kaç cm dir? 


A) 4 B) 5 GC) 6 D) 7 E 8 
31. D 4 C O merkezli çemberde E nok- 
- tası teğet değme noktasıdır. 
i ABCD dik yamuk 
© IDG| 4 cm 
JAB - 9 cm 
A 9 B 


olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç cm? dir? 


A) 38 B) 44 C) 60 D) 68 E) 78 
12. Şekildeki çemberde 
e Pi 
m (BAĞ) - m(ADB) 
ii (DB çembere B 
noktasında teğet 
E ,AB| - 4 cm 
B 
(BC| - 8 cm 
olduğuna göre |AD| kaç cm dir? 
A) 2 B) 2/2 G3 D) 3/2 E4 








a kn Was öm m mmm mama 


A) 5 























(AB| çemberin çapı 
(ED) / JABJ i 

JAEJ 1 (ED) 

JEC| - 4cm 


ICD| - 12 cm 


olduğuna göre |ABİ — x kaç cm dir? 


A) 18 (oB)20 C) 24 





olduğuna göre x kaç cm dir? 
A) 2/5 
D) V17 


B) 3/5 








D) 26 E) 28 


Şekildeki çemberde 
(BAJ 1 JADJ 
|AB| -3 cm 
|AD| 4cm 
|(CD| 2cm 


IBC| —x 


Cc) /13 
E) vV21 


(ABJ- - çaplı 
çemberde 


yanm 


İDCİ - |EC| < 5 cm 
(BC| —x 


A B 


olduğuna göre x kaç cm dir? 


B) 6 o 7 





olduğuna göre |ABİ - x kaç cm dir? 
A) 4/2 


>» 


olduğuna göre |AD| - x kaç cm dir? 


(ABJ çaplı yarm 
çemberde 


İDC| <6 cm 
JBG| - 10 cm 


JAD| -8 cm 








B) 4/3 Cc) 8 


D) 8y2 E) 10 








D (ABJ çemberin çapı 
G m(DAĞ) — m(GAB) 


m(ÂBÖ) — 75* 
3 


İski (OLTA 





Ici 
H B 
JCH| 3 cm 








A) 6 B) 6/3 c) 8 
D) 8Y/3 E) 9v3 | 
G (ABJ çemberin çapı 
— m/(BAĞ) - 30“ 
JACİ 12 cm 
S0» 
A X B 
olduğuna göre |ABİ| — x kaç cm dir? 
A) 443 B) 6/3 o) 8/3 
D) 10/3 E) 12/3 




















7. G (AB| çemberin 
çapı 
3 
(CHİ 1 (AB) 
IBHJ-3 cm 
A X H 1 B 
İHB| < 1cm 


olduğuna göre JAHİ| — x kaç cm dir? 


A) 6 B) 7 c)8 D) 9 E) 10 


O çemberin 
merkezi ABCD 
dikdörtgen 
(0B| - 6 cm 


J(AB|-8 cm 





IBC| 9cm 
olduğuna göre |AK| — x kaç cm dir? 


A) 3 B) 5 0)7 D) 9 E) 11 


B çeyrek çemberir 
merkezidir. 

TAEJ 1 (BD 

IGFI 1 (BD 

İDE| - |İFE| 4cm 











İBF| - x kaç cm dir? 


A) 8 B) 10 0) 12 D) 16 E) 18 











1. 


12. 


G Şekildeki çemberde 
(CHİ 1 JAB) 
JAH| - İHBİ > 2 cm 


ICHİ < 6 cm 


olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


10 
AZ Be o ma g5 
e (ABI çaplı yarm 
çemberde 
(DHI 1 JAB| 
JAH| <8 cm 
a B 

A 8 H 12 DH - 6 cm 
JHBİ — 12 cm 

olduğuna göre x kaç cm dir? 


A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 





Şekildeki çemberde |AK çembere B rıoktasında teğettir. 
ABİ - (BC) 

m(GBD) - 40* İ 

olduğuna göre m(ĞAB) — x kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 6G) 40 D) 50 












(BEJ ve (DK içaçıortaylar. 


m(OAB) - 70* 





olduğuna göre m (BEK) —x kaç derecedir? 


A) 10 B)20 GC) 30 D) 40 E) S0 


2 Şekilde |AD 


O merkezli çembere 
D noktasında 


> 
w 
Oo 


teğettir. 


JAD| - (pe) 


olduğuna göre m(BD) kaç derecedir? 


A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 








Şekildeki çemberde (AB| çap 
m(ÂED) - 80* 

(OC çembere D noktasında teğettir. 
m(DCÂ) —x Kaç derecedir? 


A) S0  B)55 C) 60 D) 65 E) 70 

















ABCD bir dörtgen 
m (BAĞ) - 159 
(ABI 1 (BG 
BŞ ©&D 
(ADI 1 (pGJ 
C 


olduğuna göre m(BOĞ) Xx kaç derecedir? 


A) 10 OB) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


Şekildeki çemberler 
D noktasında dıştan 
teğettirler. 


(AB ve (AC çembere 
B ve C noktalarırıda 
teğettir. 


m(ABD) - 48“ 


m(ÂCD) - 60* 





olduğuna göre m (BAĞ) kaç derecedir? 


A) 112 B) 124 G) 134 D) 144 E) 156 


O merkezli 
çemberde 


m(BAĞ) - 1329 





m(EDÖ) - 12* 





m(ACB) za 
olduğuna göre a kaç derecedir? 


A)24 B)32 C) 34 D) 36 E) 40 














İ 
i 
li 
i 
| 
i 


























Şekildeki O merkezli 


çemberde 









578 0410) 


m(ÂBD) - 249 


olduğuna göre m(ÖCD) — x kaç derecedir? 


A) 60 B)61 C) 62 D) 64 E) 68 


A F Şekildeki çemberde 
N Pam 
m (BAĞ) - 329 


m(OFB) 28“ 





olduğuna göre m(HBĞ) -x kaç derecedir? 


A) 40 B 50 Co D) 70 g) 80 


B/)108- 


G 


Şekildeki iki çember E ve F noktalarında kesişmektedir- 


ler. 

m(ÂBÖ) — 1089 
olduğuna göre m(8BCD) —x kaç derecedir? 
A) 36 B) 44 


G) 64 D) 72 


E) 108 








10. 


11. 


12. 


209 


Şekildeki çemberde 
|AE| < (DE) — |ECİ ve m(ACE) -20* 
olduğuna göre m(AK8B) kaç derecedir? 


A) 80 B) 100 G) 110 D) 120 E) 130 





F 


Şekildeki çemberde (BE ve (BF çembere A ve C 
noktalarında teğettir. 


m(EBP) 109 olduğuna göre m(ÂDÜ) -—x kaç derece- 
dir? 
A) 95 B) 105 C) 125 


D) 135 OB 145 


Şekildeki çemberde 
ICE ve (CD) çembere 
A ve B noktalarında 
teğettir. 

m(8CE) - 80* 


m(OAB) - 30" 





olduğuna göre m(ÂDö) —x kaç derecedir? 


A 20 B)30 GC) 40 D) 50 


Doğru... YENİ 


























Şekildeki Oo 
merkezli çem- 
berde IDA 


çembere A 
noktasında te- 
ğettir. 

m(BAĞ) - 759 


ADI — |AG) 


olduğuna göre m(ÂBÖ) -x kaç derecedir? 


A) 35 





B) 45 


C) 55 


D) 65 


m 


olduğuna göre m(CBE) kaç derecedir? 


A) 10 


B) 20 


Cc) 30 





D) 40 


Oo 


E) 70 


Şekildeki O 


merkezli çember- 
de (AD D 


noktasında 


(AE B noktasında 
çembere teğettir. 


(OAB) - 40” 


E) 50 


merkezli yanm 


çemberde 


ABİ — |ADİ| 


m(ACB) — 30" 


olduğuna göre m(BAĞ) kaç derecedir? 


A) 80 


B) 100 


G) 110 


D) 120 


E) 140 


5. 


Şekilde (AD, 
O merkezli 
çembere D 
A noktasında 
teğettir. 








(AD) / (BGJ| 
Cc Pm 
m/(BDO) - 659 
olduğuna göre m(ÂBÖ) - x kaç derecedir? 


A) 10 


B) 20 


C) 30 D) 40 E) 50 


Şekildeki çemberde (DEJ 
doğrusu GC noktasında 
çembere teğettir. 
m(ĞBÂ) - 36" 


di 
E O mBCÂ)-64 





olduğuna göre m(8CD) -x kaç derecedir? 


A) 40 B) 60 C) 70 D) 80 E) 100 


Şekildeki O merkezli 
çemberde 
m(BAÖ) — 48* 


m(BCÖ) - 74* 





olduğuna göre m(ÂBĞ) -6 kaç derecedir? 


A) 111 B)122 C©)124 D126 EB) 132 














İ 
! 
) 
i 
| 
i 
i 
i 














zeaej 


TE 


11.€ 


G Şekildeki O merkezli 
çemberde 
m (OAB) — 509 


50“ 


olduğuna göre m(ÂCB) kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 G) 40 D) 50 E) 60 
3 B O merkezli çeyrek çemberde 
ü (ACI 1 (poj 
(pc) <|Col 
İ 
D Cc o 
olduğuna göre m (ĞAB) —X kaç derecedir? 
A) 75 B) 85 D) 100 E) 105 


C) 90 


Şekildeki O merkezli çem- 
berde 


(AB) 1 (Foj 
IDE) - (OB 


m(AD) - 109 








olduğuna göre m(BG) kaç derecedir? 


A) 20 B) 30 G) 40 D) 50 


2B 3B 
12 











10. 


11. 


12. 





m (4G) — 409 


m(AB) —x 


GC ğ 
40 
Xx 
B 


Çemberler A noktasında dıştan teğet olduğuna göre x 
kaç derecedir? 


A) 20 


olduğuna göre a kaç derecedir? 


B) 30 C) 40 D) 60 E) 80 


IBA ve (BC çembere 
A ve C noktalarında te- 
ettir. 


m(ÂBÖ) - mMAÂDĞ) <a 


A)40 B)50 C) 60 D) 70 E) 80 


A Şekildeki 
Xx çemberde 
m(ACD) - 20* 
) © m(AFB)-50* 
> m(GAD) 2x 
E 
209 50* 
F 
G 
olduğuna göre x kaç derecedir? 


A) 45 B) 50 G) 55 E) 65 





D) 60 









lm m ll gm ünün ki nk pil 


bl kankam nsl 












O merkezli çemberde 
m(AOB) - 409 


JOA| -6cm 


olduğuna göre taralı alan kaç cm? dir? 


A3 Bina OZ Dö Hür 


Şekildeki O merkezli çemberde 
ABİ  |CDj 
m(GOB) - 40* 


|(OD| 12 cm 


olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 


A) 4x B) 12x C) 16x D) 207 E) 24x 


O,,0, O, veO, 
merkezli çemberler 
birbirlerine teğettir. 
2 J(AB| - 12cm 


olduğuna göre O, merkezli çemberin yarıçapı kaç cm 
dir? 


A) 1 B) 2 c)3 D) 4 E) 6 








Xx? 4y? <16 
2X1y>4 


eşitsizlik sisteminin koordinat düzlemin- 


deki ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) AY B) 











U 
(0) 


ABCD kare (AB| ve (DKJ 
çaplı yanm çemberler E 


noktasında teğettir. 


JAB| - 12 cm olduğuna 
göre |DKJ çaplı yarım 
çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 








Şekildeki O merkezli çey- 
rek çember içersine üç 





eş çember çizilmiştir. 


Eş çemberlerin yarıçap- 
ları 3 cm olduğuna göre 
O merkezli çemberin 


yarıçapı kaç cm dir? 





A) 154v/2 B) 1542/2 C) 1543y2 


D) 15-/2 E) 15-3V/2 






















































































































7. Şekilde 16. Şekildeki çemberierin 
merkezi O a 
JAE| - 4 em A 8 rke; noktasıdır. 
ABİ — 16 
|ED| <2 cm a gri 
JAD| <5 cm e 
yoz 
(BC) > 10 — İ 
IBE| x olduğuna göre taralı alan kaç cm? dir? İz 
olduğuna göre x kaç cm dir? A) 16x B) 24n G) 32x D) 48x BE) 64x 
A) 16 B) 18 O) 19 D) 21 E) 24 
11. A O merkezli yarm : 
i dairede C teğet 
8. Şekilde O, ve O, merkezli ag değme noktasıdır. 
çemberler K noktasında iç- | |AC| - 12 cm 
ten teğettir. i 
> |(0C| 6 cm 
(0,O,l < 5 cm olduğuna B o 6 c 
göre taralı alan kaç cm? olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç cm? dir? 
K dir? ' 
A) 12 B)24 C) 32 D) 36 E) 40 
A) 25 B)S50x G)75x D)100x EB 125x 
ili İmimliş 
e, A 2/10 K i 
12. D C ABCDbirkare z > 
EAA NE z ? 
x (AB| -12 cm N li İl ii 
G ABCD karesinin içersine > : i 





A ve B merkezli çeyrek 











daireler çizilmiştir. sem ei 
8 
A B 
Şekildeki çemberlerin merkezi O noktasıdır. (KA ve (KB 
çemberlere A ve T noktasında teğettirler. Buna göre taralı bölgenin alanını bulunuz. 
Taralı bölgenin alanı 9x cm? JAK| - 2/10 cm olduğuna A) 144-24n-6/3 B) 72 -24n 
öre |KC| <x kaç cm dir? 
göre |KC| <x kaç cmdi GC) 144—24n D) 144 -24x-36/3 


A) 3 B) 4 Cc) 6 D) 8 E) 10 ya 






TARİM ekerek beceremem SİTE... 


18 2£ 


110 125 





sise YARİ: Ze als MEYE 


























Genel Konik Tanımı : 


Düzlemde değişmeyen bir F noktası ile değişmeyen bir d doğrusu 
verilmiş olsun. F noktasına uzaklığının d doğrusuna uzaklığına olan oranı sabit 
kalan noktaların geometrik yerine KONİK denir. 








a P 
a l xd 
Şekilde, değişmeyen oran | ERİ - e ile gösterilirse; 


() e-1 ise konik paraboldür. 
(i) e < 1 ise konik elipstir. 
(ül) e>1 ise konik hiperboldür. 


A,B,C,D, E, FER olmak üzere; x ve y değişkenlerine göre reel katsayılı 
ikinci dereceden 


AX2 $ Bxy $ Cy? 4 Dx 4 Ey ş F - 0 denklemine genel konik denklemi 
denir. 


Bu denklemde; 
A-B2-4AC olmak üzere 


1) AB? -4AC <0 ise çember, elips, nokta veya boş küme belirtir. 


b)AxCve B-0 ise elips, nokta veya boş kümedir. 


2)A-B”-4AC -0 ise parabol, paralel iki doğru veya çakışık iki doğru 
belirtir. 


İ 
| 
aAsC ve B-0 ise çember nokta veya boş kümedir. 
1 
| 

a) Denklem çarpanlanna ayrılabiliyor ise, paralel veya çakışık iki doğru 

belirtir. 

b) Çarpanlanna ayrılamıyor ise parabol belirtir. 

! 3)A-B7-4AC >Oise hiperbol veya kesişen iki doğru belirtir. 
a) Denklem çarparılara aynlabiliyor ise kesişen iki doğru belirtir. 


b) Denklem çarpanlara ayrılmıyor ise hiperbol belirtir. 





2 4y2—4x46y-5-0 


denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 




















A 4BxytCyiDxt Dy*F-0 


denklemine genel konik denklemi denir. 





yogedeg — JapNUOY 



































: » Denklemde; 
LAZ B- AC ise 
D A <0 ise çember, die nokta e bo 
 kümedir 0 0 0 
a) A-Cuw B- 0 ise çember nokta ta vey boş 
b Kümedir. / | 
| bb As e 've B # 0 ise lips oktay boş » 
, kümedir. e 
)A-B— -4AC- ie paralel, ya da paralel veya 
çakışık iki doğru belirtir. 
; 3) A- Bi. 4AC >0i ise hiperbol veya kesişen iki : 
doğru belirtir. 













Alay ea Drs Eye Pi 0 


















Çözüm 


Az-1 B-O Ci ise 


AzB?—-4AC-— <0 olduğundan denklem elips, çember nokta ve 
ya boş 


küme belirtir. 


Xx ve y? nin katsayıları eşit ve xy li terim olmadığından elips belirtmez, 


D2 4E2—-4F-16436-4.55-72>0 olduğundan M(, -3) merkezi 


çember belirtir. 





Xx —-y? -x-y-0 denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 


Çözüm 


Az1 B-0 veC--i1 olduğundan 


Az-B?2-4AC-4>0 bu durumda hiperbol ya da kesişen iki doğru 


belirtir. 
Xx —y? -x-y0 


«-y)(x#y)—-(y)0 


X*y)(X-y-1)0 
x*yz0 
Xy-i 


| şeklinde kesişen iki doğru belirtir. 





9x2 — 4y? * 4y— 1- 0 denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 


Çözüm i 

A9, BO veC-—olduğundan, 
A-B?-4AC-0—4.9.-4)-144>0 dır. 

O halde denklem hiperbol ya da kesişen iki doğru belirtir. 
9x2 —4y” 4 4y—1-0 ise 


(8x2 — (2y-1 <0 


(8x * 2y — 1) (3x — 2y * 1) - O biçiminde çarparılara aynlabilir. 


Bu durumda 
3x -2y-1 0 


biçiminde kesişen iki doğru belirtir. 
e > dr 














X2 4 y?-4x46y—5-0 denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 


Çözüm. 


A-1, B-O ve C-1 ise 


A-B2-4AC--44<0 olduğundan denklem elips, çember nokta veya 
boş küme belirtir. 


x vey? nin katsayılan eşit ve xy li terim olmadığından elips belirtmez. 


D2 4-E2—-4F-16436-4.5-72>0 olduğundan M(2, -3) merkezli 
çember belirtir. 





—y? -x—y0 denklemi analitik düzlemde ne belirtir? 


Azil, B-O ve C--1 olduğundan 


A-B2-4AC-4>0 bu durumda hiperbol ya da kesişen iki doğru 
belirtir. 


X2 -y?-x-y-0> 
&—-yY4ry)—-(&*y)-0 
& *y)(&—y—-1)20 > 


Xx z0 
0 3 | şeklinde kesişen iki doğru belirtir. 
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PARABOL Uyarı 

Tanım p > O olmak üzere; © 
d 

Düzlemde sabit bir F noktası ve sabit bir d doğrusu verilmiş olsun; £ a) : 


noktasına ve d doğrusuna eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerine 
parabol denir. 








Sabit noktaya parabolün odağı, sabit doğruya parabolün doğrultmanı 
denir. i 





idenir. 








Odağı FİĞ.0) ve doğrultmanı x--5, simetri ekseni Xx-ekseni ise 
parabolün denklemi y? — 2px olur. 





x eksenine parabolün simetri ekseni denir. 





F odak noktası F(E.o) dır. d doğrusu x--5 parabolün doğrultmanı b) 
ve doğrultmana en yakın nokta olan (0, O) noktası parabolün köşesidir. Odağın ii 
doğrultmana olan uzaklığına parabolün parametresi denir. 





PARABOLÜN STANDART DENKLEMİ 





: 
; 
i 
i 


a 
*-3 


mİ 


parabolün denklemi y? — -2px olur. 








ii öe . i.e e... iv Tep rim TE . 
Parabol üzerindeki bir nokta P(x, y) olsun. 


JPFJ — (PHJ olduğundan 


5 
/ 6-5) ; y-0)” —X4 © denkleminden 


denklemi elde edilir. 


y? -2px denklemine parabolün standart (merkezcil) denklemi denir. 





2) 
Odağı Fe3.O) ve doğrultmanı X->, simetri ekseni x-ekseni olan 

















Şekildeki gibi odağı FO,5) doğrultmanı y--5 ve simetri ekseni y 
— ekseni olan parabolün denklemi x? — 2px olur. 














i y —2px parabolün standart ( merkezcil) denklemi 




















—ai 
x—w 
> 
İm 
m 
ÜL mani 
CD 
, 
öl 
zn —| 
mv 
. 
O 
Er 
© 
p —is 










































#F(0,.-P/2) 





Şekildeki parabolün denklemi 


X —— 2px olur. 














Şekildeki gibi odağı F o, -5) doğrultani y «5 ve simetri ekseni y-ekseni 
olan parabolün denklemi x --2px olur. 
z4—>p-8 bulunur. 


j0 


Simetri ekseni y-ekseni olduğundan x2 - 2py den x2 - 16y bulunur. 





Doğrultmanı x - -6 ve köşesi (0, O) olan parabolün denklemini yazınız. 





A) x2-—Ay B) x2-4y C) x2-8y 





ö EGO) D) y.--8y E) x--8y 





x--6 


Parabolün köşesi (0, O) ve simetri ekseni yeksenidir. 


-5--6-p > 12 bulunur. p 
5-3 p-4 bulunur. 


O halde parabolün odağı F(6, 0) ve denklemi y? — 2px olduğundan 
y? — 24x bulunur. 


Denklemi x2 - -2py olduğundan x2 - -8y bulunur. 


Yanıt E 


| - 
| Şekildeki parabolün denklemini bulunuz. 
| 





y? - 16x denklemi ile verilen parabolün odağı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (8.0) B) 8,0) 6) (0,8) D) (0,4) E) (4.0) 
























ipe ei ei ip 
eee | > ye 5 





: Şekildeki gibi simetri ekseni ' y-ekseni: olan 
parabolün denklenii 2 —2pyolur. 





ge - Sö)UOŞ 


























yi- - 8x parabolünün odağından geçen ve x-eksenine dik olan Kirişinin 


uzunluğu kaç birimdir? y? - 8x parabolünün ö- (1,2) vektörü ile ötelendiğinde oluşan parabo- 


, lün denklemini bulunuz. 
A) 4 B) 6 Cc) 8 D) 12 EB) 16 








pe 





PE 
Xe—5 


: Parabol denkleminde x yerine Xx * 1 y yerine y — 2 yazılırsa 
© Şekilde odakdan geçen parabölün x-eksenine dik 


olan kirişi İKLİ olur. (Y-2)2 —3/x * 1) olarak bulunur. 








Denklemi y? — 2px olan parabole üzerindeki P( (o Ya) noktasından çizilen 
teğetin denklemi, 


-p&*#xg dir 








y? - 8x parabolünün grafiği şekildeki gibidir. 





x2 için y2-16 y-4bulunur. 











| 
k TEĞET VE NORMAL DENKLEMLERİ 
1 
N 
| 
j 
O halde |KL| — 8 br bulunur. İ 





teğet doğrusu 
Yanıt C 
Normal doğrusu 
> YYg > P(& * Xg denklemli teğet doğrusunun eğimi my — vi ve normalinin 
Parabolün Ötelenmesi y 
eğimi my Si olur. (m,.mys-1) 

Bir noktası ve eğimi bilinen doğru dönklöminin normal denklemi 

PEK Pi GEREN nm 1 Y-Yo --T-- Xg) bulunur. 











y2- 2px parabolü #-(a,b) vektörü ile ötelendiğinde yeni parabolün 


y? -4x parabolünün P(4, 4) noktasındaki teğetinin denklemini bulunuz. 
denklemi (y — b)? — 2p(x — a) olur. 


Bu durumda ötelenmiş parabolün odağı F' (a£ ,b) köşesi O'fa, b) olur. 























yg - Un 



































Denklemi y> - pe olati parabole üzerindeki 
P(xy Yo) noktasından çizilen teğetinin denklemi; 
Yyg 2 px xg) olur. vE 









































Teğet denklemi 
Ya > p.(X * Xg) olduğundan, 
4y -2(X 4) 


2y-x44 >x-2y44-0 bulunur. 


Yanıt G 





xX2 - &y parabolüne A(4, 2) noktasından çizilen teğet doğrusunun 
denkemini bulunuz. 





x2 - 2py denkleminde üzerindeki P(&g, Yo) noktasından çizilen teğet doğ- 
rusunun denklemi x.X, < P(Y * Ye) olur. Bu durumda 4x — 4(y * 2) bulu- 
nur. 


4#x-4Y12) ise 


x-y-2 -0 olur. 


Yanıt Cc 





x—6y s3 - 0 doğrusu y? -4x parabolüne teğet olduğuna göre değme 
noktasının koordinatlannı bulunuz. 


A) 8,4) B) 8,6) O 4,13) D) 8,8) E) (3, 12) 

















Çözüm 





ya - 4x parabolünün P(xg, Yo) noktasındaki teğetinin denklemi 


Yyg > 2X1 Xg) 2X-Yyg * 2X, <0 olur.Bu durumda 


x-6y 4-3-0 GG ii ster isid 
My O 0 oğruları aynı doğruyu gösterdiğinden 
1.8.3. 

Bo ise Xpg-3 3 


Yag 12 olur. 


O halde değme noktasının koordinatlan (3, 12) bulunur. 


Yanıt E 


Bir doğru ile bir parabolün birbirlerine göre durumları 


y—mx#n doğrusu ile y? — 2px parabolünün birbirlerine göre durumları 
incelenirken bu denklemler ortak çözüm yapılır. 


Bu ortak çözüm Xx ya da y ye bağlı ikinci dereceden bir denklem elde 
edilir. 
Oluşan denkleminin diskrimirtantı A — 4p(p —2rnn) bulunur. 


(0 pip —2mn) > 0 ise doğru parabolü iki farklı noktadan keser. 





>x 


y? - 2px 
yemxin 


(ii) pp — Zn) — 0 ise doğru parabole bir noktada teğettir. 


p(p -2mn) za p-2mn-a olur. Dae ee e ei 


Bu durumda teğetlik koşuludur. 











0/04 - JE)YIUOŞ 

















İ 
| 
İ 
i 





















































(ti) pip — 2mn) <0 ise doğru parabolü kesmez. 


y? -2px 





yamxan 





yx 3 4 doğrusunun y? - 2px parabolüne teğet olması için p kaç olma- 
lıdır? 


A) 2 B) 4 G) 6 D) 8 E) 10 





Teğet olma koşulu; 
p-2mn — 0 olduğundan 


p — 2.1.4-0 ise p-8 bulunur. 
Yanıt D 





y? - 16x parabolünün y -—4x * 6 doğrusuna dik olan teğetinin denklemini 


bulunuz. 
1 1 s.oyueli — 1 
A) Y-5X17 B) yz 2X 47 C) ys-AXt5 
D ys jx116 E) y-ğx116 





ei 
y -—4x 4 6 doğrusunun eğimi m ——4 dir. Bu durumda aranılan doğrunun 
eğimi 1 olup denklemi y — IX *n dir. 


Teğetlik koşulundan p -2mn - O ise 


O halde 


ys ix #16 bulunur. 








 ÇÖZÜMLÜ TEST 


y? - -16x parabolünün odağının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 2,0) B) F4,0) G) (2,0) 


D) (0,4) E) (0.-2) 


Doğrultmanı x — -2 ve köşesi (0, 0) olan parabolün 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y? 4x B) y2 -—4x C) y? -8x 


| D) Yy E) y?-16x 


Doğrultmanı y - — simetri ekseni y—ekseni köşesi 
(0, 0) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) x2-6y B) x2--6y C) x2 -—12y 


D) x2-12y E) y2-12x 





Ş. 


6. 





>Yyz3 











Şekildeki parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x2--6y B) x2-6y C) x2 -12y 


D) x2--12y E) x2--24y 


aX2 4 4xy 4 y? -2x 4 y - O koniğinin parabol göstermesi 
için a nın değeri kaçtır? 


A) 1 B) 2 6) 3 D) 4 E) 5 


y?  -2x parabolünün ö- (2,—1) vektörü ile ötelenmişi- 


nin denklemini yazınız. 
A) y-2y—-x43-0 B) y? 42y12x—-3-0 
C) y” -2y42x-3-0 D) y? 42y—2x-3-0 


E) y2-2y44x-3-0 


LET 




































y? - 16x parabolünün odağından geçen ve x-eksenine 10. x2 - 8y parabolüne A(-4, 2) noktasından çizilen teğet 


vi ÇÖZÜMLER 
dik olan kirişinin uzunluğu Kaç birimdir? doğrusunun denklemini bulunuz. - 


A) x4y42-0 B) x-y4 2-0 y2- —16x parabolünde 2p — -16 ise p --8 olur. 





C) x-y-2-0 D) x4y-2-0 Bu durumda parabolün odak noktaları F(-4, O) ve F(4, O) 








y-3 





E) 2X4y4- 2-0 





Parabolün odağı F(-3, O) dır. 
z—2 5 p--6 bulunur. 


X2 - 2px ise x2 --—12x bulunur. 








y? - 8x parabolüne P/2, 4) noktasından çizilen teğet 


Geun olara) Hulunz; x— 6y 4 6 - 0 doğrusu y?- 4x parabolüne teğet olduğuna 


A) x#y-2-0 B) xX4y42-0 göre değme noktasının koordinatlarını bulunuz. -2 >p-4 olur. Bu durumda parabolün denklemi 





GC) x-y44-0 D) x-y-4-0 y? - 2pxise y? -8x bulunur. 


E x—-ys2-0 


içkin abi bi nsl ki klas lü 


>x 


Yanıt D 


ax? 4 4xy 4 y? -2Xx4y0 koniğinin parabol göstermesi 


için A B2—-4AC -0 olmalıdır. 


Bu durumda 42 - 4.a.1 -0 a-4 bulunur. 











Yanıt D 


y? > -2x parabolü ö- (2,—1) vektörü ile ötelenirse 


y? - 24x parabolünün köşesi (0, 0) olan odağının koor- -3-p6dir. 


Yy v2 - -2(x — 2) denklemi elde edilir. Bu denklemden, 


dinatları aşağıdakilerden hangisine eşittir? 


—x # 6 doğrusunun y? - 2px parabolüne teğet olması Parabolün denklemi x2- 2py olduğunun x2 — 12y bulu- 


için p k Imalıdır? y? 42y 4 2x—3 -0 parabolü elde edilir. 
için p kaç olmalıdır? 








Yanıt B 











10geJe - Ja)YIUOY 



































Odağından x eksenine dik olan kirişi x — 4 için 


y? -64 —y 8 bulunur. Bu durumda |KL| - 16 dır. 


Yanıt D 


y? < 8x parabolüne P(2, 4) noktasından çizilen teğet 
denklemi 4y -4.(X42) x-y s2 -0 bulunur. i 


y? -24x parabolünde 


2p-24 -p12 ve Fİ 


2 
DE 


Yanıt E 


o) ise F(6, 0) bulunur. 


Yanıt C 





10. x2 -8y parabolüne A(-4, 2) noktasından çizilen teğet 
denklemi X . Xp > PİY * Yo) olduğundan 


—4x-4.(Y42) 5 x1y12-0 bulunur. 


Yanıt.A 


11. x—6ys6-0Odoğrusu y? -4x parabolüne teğet ise değ- 
me noktası P(Xg, Yo) olsun bu durumda teğet denklemi 
Y.Yg > 2(X * Xg) olur. 
2X-Yyg * 2X,-0 ve 
x-6y 46-0 denklemleri çakıştır. 
Bu durumda Ts — z a orantısından yo - İ2 Xx, > 6 
olur. 


O halde teğet değme noktası (6, 12) bulunur. 


Yanıt C 


12. y-—x 4 6 doğrusu y? - 2px parabolüne teğet ise teğet 
olma koşulu p -2mn -0 dır. 


p —2(-1).6-0 > p--—12 bulunur. 











A) Hiperbol 


A) Elips 


3. F(0,4) noktasına ve y $* 4 - 0 denklemli doğruya eşit 
uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denk- 


1. X7—y2—-2x4 1-0 denkleminin geometrik yeri aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


B) Elips G) Parabol 


D) Paralel ikidoğru E) Dikikidoğru 


2. 4x2 —12xy49y2 1 -0 denklemi veriliyor. 


Buna göre bu konik aşağıdakilerden hangisidir? 


B) Hiperbol G) Parabol 


. D) Kesişenikidoğru E) Paralel iki doğru 


lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x2-8y 


D) y? -9x 


B) x2 -16y C) x2-32y 


E) y? -16x 








5. 








y? — 6y — 8x ş 49 - 0 denklemi bir parabol belirttiğine 
göre bu parabolün odağını bulunuz. 


A 8.7) B)(.3 © 63) D)(8,3) E) (6,3) 


2 - 8y parabolünün odak noktasından geçen ve 
Ox-eksenine paralel olan kirişinin uzunluğu kaçtır? 








A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
Ay ii 
o 
ir 





Şekilde y? — 12x parabolünün grafiği çizilmiştir. 


m(AOR) - 60" olduğuna göre |OA| uzunluğu kaç birim- 
dir? 


A) 4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 
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7. 








y?  16x denklemli parabolün hangi noktasındaki te- 
ğetinin eğimi 4 olur? 


A (2) 
D) (4,-8) 


C) (4,8) 
E) (2,42) 


ys 2x2 parabolünün P(i, 2) noktasındaki teğetinin ko- 
ordinat eksenleri ile meydana getirdiği üçgenin alanı 
kaç br? dir? 


al aj ©1 n3 


5x2 4 9y -0 parabolüne P(-3, -5) noktasından çizilen 


teğet doğrusunun denklemini bulunuz. 
A) 10x-3y—15-0 B) 10x4*3y—-15-0 
C) 5x-6y-15-0 D) 5x46y4 15-0 


E) 10x4-3y—45-0 





TE 2E 38 4B 5.C 6.C TA 


1C  12E 





10, y2 - 4x parabolünün y - -x * 4 doğrusuna dik olan 
teğetinin denklemini bulunuz. i 


A x-y*150 B) x*y*1-0 


GC) x-y-1-0 D) x-2y41-0 


E) 2X-y41-0 


11. y2 - 4x parabolüne A(9, 6) noktasından çizilen teğeti- 
nin doğrultmanı kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 

7 8 10 

hş; OZ 3 


A) 2 D) 3 


12. yx2 41 parabolünün y - 2x - 1 doğrusuna en yakın 
noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir? 


) ZE p22 oo g2 Bp 


Tanım 


Düzlemde, sabit iki noktaya olan uzaklıkları toplamı saibt olan noktaların 
kümesine (geometrik yerine) elips denir. 


Sabit olan iki noktaya elipsin odakları deriir. 


Yy 


P6 y) 





>X 


>| 
> 





Şekilde F ve F' odaklar olmak üzere |PF| * |PF'| — JAA'| olur. 


JA -2a, (BB -2b |FF'| - 2c olarak gösterilirse, |PFJ * |PF'| — 2a dır. 











Şekildeki Elips'te O merkez A, A' B ve B' elipsin köşeleri F ve F' odakları 
AA' doğrusu büyük eksen (asal eksen) BB' doğrusu küçük eksen (yedek eksen) 


JAA'| > 2a asal eksen uzunluğu, |BB'| - 2b küçük eksen uzunluğu ve JFF'İ — 2c 
odaklar arası uzaklık adını alır. 


<> Elips'te P noktası B noktası üzerinde alınırsa 
| p 




















Ay 


TİP 


ZN 


IPF'İ #* |PEİ —2aolur. 











yonuadıy - sd) 




















JPF| 4 JPF| — 2a olduğundan 
JPF'İ — IPFJ a olur. Bu durumda a? — b? * e? bulunur. 
a 


-> Elips üzerinde alınan her P(x, y) noktasının odaklara olan uzaklıkları 


toplamı sabittir ve 2a değerine eşittir. 





JPF| * (PF' —2a dır. ? 





<> Büyük ve küçük eksenler elipsn simetri eksenleridir. 


P noktası y-ekseni üzerinde alinirsa; 


2 4 c buluur. > 








elips üzerinde alınan her P noktası için; 





/PF| 
TPAJ “2S! 
ı 
ER ze<i olur. 


- elipste, odaklar arasındaki uzaklığın asal eksen uzunluğuna oranına 


elipsin dış merkezliği denir ve e ile gösterilir. 


a>colduğundan0<e<i olur. 


<> Elipsin alanı xab ve çevre (a*bj)xdir. 





y 
b Büyük çember 
(Asal çember) 
Xx 
-a a 
-b Küçük çember 
(yedek çember) 


2 
<> Şekilde görüldüğü gibi merkezi (0, 0) ve yançapı a olan x? * y? sa 


çemberine asal (büyük) çember denir. 














Merkezi (0, O) yarıçapı b olan x2 * y? - b? çemberine yedek (küçük) 


çember denir. 


-—> Merkezi elipsin odaklarından biri ve yarıçap uzunluğu 2a olan 


çemberlere elipsin doğrultman çemberi denir. 


F(c, O) ve yarıçapı r - 2a ise denklemi (x — c)? 4 y? - 4a? ve F(-c, 0) ve 


yançapı r -2a ise denklemi (x * c)2 4 y? - 4a” olur. 


ELİPSİN STANDART DENKLEMİ 


AY 


PO Yy) 










Fe, 0) 





Merkezi orijinde ve eksenleri koordinat eksenleri olan elipse merkezcil 


elips denir. 
P(x, y) noktası için; 
İPE| - |PF'| — 2a olduğundan 





Yoo? #y7 40X40)? 4 y? - 2a denklemi düzenlenirse 


b?x2 4 a2y? - a?b? bulunur. 


2 2 
Bu denklemden elipsin standart denklemi bulunur. 
a 








2 2 
2 4 25y? -100ise Ze s“--1 bulunur. 


a? -25 b” -4 
a-f5 b-—F2 olur. 
a>b olduğundan odaklar x—ekseni üzerindedir. 


a2 -b24c2 >52-42432 > c-3 olur 








() Merkezcil elips denkleminde; (i) odaklar 


x-ekseni üzerinde ise asal eksen x-ekseni ve 


a>bdir. 


ty 








y 
ash re, z 4772 1olur. 


(ii) Odaklar y-ekseni üzerinde ise asal eksen 


y-eksenib>adır. 


>X 





2 2 
GN 
b —a”*c ve 5 4İz-1olur. 
© 
3 
ii) İk elipsinde 
© 


72 7. eği * 
© >İ ise odaklar x-ekseni üzerinde, 


vE ME 
b >a ise odaklar y-ekseni üzerindedir. 


yad - iy 






































F-3, 0) 


Elipsin Parametrik Denklemi 


gd ER olmak üzere 


mi şeklinde verilen denklemlere elipsin parametrik denklemi 
yzbsin& . 
denir. 

cos0 X il 

ise eşitliklerin kareleri alınıp toplanırsa; 
sing > yi 

b ir 
2 2 

Kk - cos?9 * sin?9 — KL. 1 bulunur. 
ab a b 


t eRolmak üzere 


dü parametrik denklemleri ile verilen elipsin denklemini bulu- 


ysö5sint 


2 
xs 4c0st- 7 > cost— İz - cost 


2 
ys 5sint- 7 > sint- İz > sin?t 
eşitlikler taraf tarafa toplanırsa 


2 
XY. 
16*2 


m 


- 1 olarak bulunur. 


— Xx 























Köşelerinin koordinatları A(x, y) , B(-2, 0) ve C(2, 0) olan ABC üçgeninin 
(ABI ve JACI kenarlarının eğimleri çarpımı -16 olduğuna göre A köşesinin 
geometrik yerini bulunuz. 





Çözüm 
Ak, y) 
B(-2, 0) G2, 0) 
MAaB- 
xwe olduğundan 
MAC x-2 
N.Y. asi 
X42 x—-2 16 ise 
y? 
2 —-—16 — y? --16x2464 
x-4 
2 2 
2 y2. XY. 
> 16x #y -64 > Ztgz>l 


elips denklemi bulunur. 





AÇI, 0) ve BİZ, O) noktalarına olan uzaklıklarının toplamı 50 br olan nokta- 
ların geometrik yerini bulunuz. 


Çözüm 











Düzlemde sabit iki noktasına olan uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların 
geometrik yeri elips olduğundan 
JPA| 4 |PB' - Za - 50 isea-25'dir. 
a-h” 4c? —252-b? 449 > b-24 bulunur 
O halde aralınan denklem; 
2 2 


ÖE*5 -1 olarakbulunur. 


Ay d 





>X 


Bir doğrunun x-ekseni ile yaptığı açının (pozitif 
yönde) tanjant değerine doğrunun eğimi açisı 
denir. 

Paralel doğruların eğimleri eşit ve dik doğruların 


eğimleri çarpımı — 1 dir. 








İN vee yaz 
em 
ei 
1 

Şe 
—5 
© CE» 
— 
pm 
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2 
> Yy 


551420” 1 elipsi üzerinde birinci bölgede bir P(x, y) noktası verilmek- 


tedir. F ve F! odaklar olduğuna göre PFF' üçgeninin çevresi kaç br 


A) 36 B) 60 G) 68 D) 88 E) 98 





Y 


PX, y) 





F'-24, 0) FeA, 0) 








a? - 625 isea -25 
b? -49 ise b-7 
a2 -b2? 4 c2 olduğundanc—24 bulunur. 
PPFJ 4 JPF'| - 2a - 50 olur. 
Çevre(PF'F) - 50 4 48 - 98 br bulunur. 
Yanıt E 


ELİPSTE TEĞET VE NORMAL DENKLEMLERİ 






Norma! doğrusu 





Teğet doğrusu 


Bir elipste üzerindeki P(xg, Yo) noktasından çizilen teğet doğrusunun 


X l > 
denklemi iz -1 dir 
a ga, vr . 
Teğet doğrusu ve normal doğrusu birbirlerine dik olduğundan eğimleri 
çarpma -1 dir. mm, -—İ eşitliğinden normalin eğimi bulunarak 


Y-Ygozmş.X- Xp) olarak normalin denklemi elde edilir. 











2X2 4y2-6 elipsine üzerindeki A(1, 2) noktasından çizilen teğet ve nor- 
mallerinin denklemini bulunuz. 


Çözüm 
2 2 
D2 4y2-6ise X-4” -1 bulunur. 
3 6 
O halde teğet doğrusunun denklemi 
X.Xo  Y.Yg 


— -4--——--1 olduğundan 
> b? g 


x 2 
Tel texiy-8olur. 


teğet doğrusunun eğimi — 1 olduğundan normalin eğimi 1 olur. Bu durum- 
da normalin denklemi y—2 ——(x—1) 


x*Yy-3-0bulunur. 





2x2 4 y? - 12 elipsine AÇ, 2) noktasından çizilen normal doğrunun denk- 
lemini bulunuz? 





elde edilir. 


Teğet doğrunun denklemi 


20, Yaş olduğundan 
a 
teğet doğrusu Ma ise 


2Xx*y—6-—DOolurveeğimi—2dir. 

Bu durumda normalin eğimi 3 bulunur. “© 
Normal denklemi y —2 — ; x-2) 

> 2y—-4-x-—2 den 


xX—2y 42-0 olarak bulunur. 


Bir doğru ile bir elipsin birbirine göre durumları: 
2 2 : 
X D4 NE 
—> 4-5 elipsi ile 
2 p 

ymx *n doğrusunun birbirine göre durumları incelenirken denklemlerin 
ortak çözümleri yapılır. Ortak çözümden oluşan denklem x ya da y ye bağlı bir 
ikinci dereceden denklem oluşturur. Oluşan denklemde 















teğet 
doğrusu 





normal 
doğrusu 


Teğet ve normal doğruları dik olduğundan 
eğimleri çarpımları —1 dir. 


Ma,.Mg, > — İolur. 


a 








yoguadıy — sdıyı 














A — b? 4 a?m? — n? bağıntısı elde edilir. 


(JA — b2 4 am? -n? > O ise doğru elipsi iki farklı noktada keser. 














| | 
E Şekildeki elipste y eksenini, (0, 4) noktasında kesen teğet doğrusu çizil- 
n i miştir. Teğet doğrusunun denklemini bulunuz. 
b (ü) A - b2 4 aZm? -n? - 0 ise doğru elipse teğettir. 
h ifadesine teğet olma koşulu denir. | 
a-4veb -2 olduğundan elipsin denklemi ğa dir. 


Teğet doğrusunun denklemi y > mx * r ise teğet doğrusu (0, 4) 
noktasından geçtiğinden n — 4 olur. 

ya mx $* 4 doğrusu teğetlik koşulundan 

b? 4 am? —n? -0ise 

4 416m2 -16-0 


yö? 38 mx bulunur. 





Eğim pozitif olduğundan teğet denklemi 


y3 


yap xt 4 bulunur. 





Örmek 


2 2 
5 5 —1 elipsinin y - 4x * 1 doğrusuna paralel teğetlerinin denklemle- 


rini bulunuz. 


Çözüm > 








Teğet denklemleri y - 4x $ 1 doğrusuna paralel olduğundan ys4x*$n 
biçimindedir. (Eğim eşittir.) 





Teğetlik koşulundan; 


b2 2mn2 2 


*a“m“—n“-0—> 





9 4 16.4-n2 -Oise 





n2-73ven FV73 olur. 
Bu durumda teğet denklemleri 
ya3xsv73 


y3x-— v73 olarak bulunur. 
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A(5, O) ve B(- 5, 0) noktalarına olan uzaklıkları toplamı 
26 br olan noktaların geometrik yerini bulunuz. 


A) Kk lyali B) Perpa 
o) 1-1 D) Eres 
E) Gi eri 
Ki eipsinin odaklarından biri aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


A) (8,0) B)(0,8) ©)(0,6) D)6O EB (4.0) 


Kayfa elipsinin asal (büyük) çemberinin denkle- 
mini bulunuz. 
A) xy? 1 

D) x24y7 -8 


B) x2 4y7 -2 CO) 2 #y? -4 
EB) x24y2-16 


a Ye elipsinin doğrultman çemberlerinden biri- 
nin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) xX24(y-3)2-25 B) (X—3)2 4 y?- 25 
GC) xZ4(y—-3) 7-100 D) X—-3)2 4 y2 100 
E) x24y7 -25 


9x2 4 16y7 - 576 elipsinin odaklarından biri aşağıdaki- 
lerden hangisine eşittir? 


A) (7,0) B) (<Y7,0) C) (27,0) 


D) (0,2Y/7) B (0.-2v7) 








2 2 
Şekilde O merkezli çember ile 25 * 75-1 elipsi içten te- 


ettir. 
Buna göre taralı alan kaç br dir? 


A) 2x B) 3x GC) 4x D) 5x E) 6x 


10. 


11. 


12. 


2 2 
Denklemleri 42-1 ve x2 * y? - 1 olan elips ve 


çember arasındaki alan kaç br? dir? 


A) 4x B) 5x C) 6x D) 7x E) 8x 
2 y? 
13* rn -1 elipsinin yedek (küçük) çemberinin denk- 
lemini bulunuz. 
A) 2 4y?-4 B) x24y7-8 C) x24y? - 16 
D) x24y2-32 E) x24y7-64 
2 2 
a * 5 1 elipsinin alanı aşağıdakilerden hangisine 
eşittir? 
A) 4r B) 6x C) 8x D) 12x E) 16x 


2x2 4 y? - 12 elipsine üzerindeki A/2, 2) noktasından 
çizilen teğet doğrusunun denklemini bulunuz. 


B) 2x-y4-6-0 
D) 2x4y—6-0 
E) 2x-y—6-0 


A) 2Xx4y46-0 
C) —-2x4y—6-0 


b na 
100 36 Ü ği 
noktası vreilmektedir. F ve F' odaklar olduğuna göre PFF 


-1 elipsi üzerinde birinci bölgede bir P(x, y) 


üçgeninin çevresi kaç br dir? 


B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 


Köşesinin koordinatları A(x, y), B( 4, 0) ve C(4, O) olan 
ABC üçgeninin (ABJ ve |AC| kenarlarının eğimleri çarpımı 


A) 20 


— 4 olduğuna göre, A köşesinin geometrik yerini bulu- 


nuz. 
2 2 2 2 
XV X Ye 
A) 541771 B) 713471 
2 2 2 2 
YE XY. 
ag D) 7115-1 


— 


2 
Kv. 
 ğatg” 














2. 


Pi, y) 






BG, 0) 


A(5, O) ve B(- 5, 0) noktalanna olan uzaklıklan toplamı 26 
olan noktalann geometrik yeri elipstir. 


JPAJ * |PBİ - 2a - 26 ise a — 13 bulunur. 
A ve B elipsin odaklandı. 


a? -b? 4 6? olduğundan 132 —b? 452-5 b-12 bulunur. 
O halde elipsin denklemi 


2 2 
155 * 14 “1olur. 
Yanıt A 
2 2 
İ5* 170p “1ise 


b 10,a-6 olur bu durumda odaklar y-ekseni üzerinde- 
dir. (b > a) 


b? -a2 4626-8 bulunur. O halde odaklar 


F(O, — 8) ve F(0, 8) bulunur. 

Yanıt B 
XxX 2 
ği —1 elipsinin asal (büyük) çemberi x2 4 y? -a? ol- 
duğundan 


Xx 4 y? -4 bulunur. 


Yanıt C 
a * va 1 ise 
a-5,b-4vec-3bulunur. 
O halde elipsin odakları F(3, O) ve F(-3, O) dır. 
Doğrultman çemberleri 
X—3))4y7-425—(X—-3)2 4y2-100 
ve (X—3)2 4 y? - 100 bulunur. 

Yanıt D 








9x2 4 16y2 -576— 

pan X —İ elipsin standart denklemidir. 
64 36 ” 
a2 -64isea-8 

b? -36iseb-6ve 

a” -b?462—>c6- F2V7 bulunur. 


Bu durumda elipsin odaklan 


F(ev7,0) veF'(-247,0) dır. 








YantC | 
“rm 
çe 
m —İ 
el 
A bn 
Y m —| 
“ED 
LA 
Er 
4 ©. 
>X 
4 
2 y? 
DE tig lise | 
a-5veb-4olur. Taralı alan | 
xab — 7.42 - 207 — 167 — 4n bulunur. 
Yanıt GC 
AY 
X 





2 2 
alt isea-3, b <« 2 bulunur. Taralı alan elipsin 


alanından merkezi (0, O) yançapı 1 olan çemberin alanının 
farkına eşittir. Bu durumda 


7.3.2 - 7.12 - 5n bulunur. 


Yanıt B 








10. 


11. 


12. 


ıl 


1 elipsinin yedek (küçük) çemberinin denklemi 


1 
x2 4 y? — b? plduğundan x2 4 y? -8 bulunur. 


Yanıt B 


x 
Â 


Bu durumda elipsin alanı zab — 7.2.4 > 8x bulunur. 


2 : 
siz İİ elipsindena-2veb-4olur. 
Yanıt C 


2x2 4 y? - 12 elipsine üzerindeki Afe, 2) noktasından çizi- 
len teğet denklemi; 


X.Xg 


Y-Yo i 
-—— idir. 
a” b? 


2 2 O 
X y 2x YY. 
6115716 175“! 


2x4y—6-0 bulunur. 





Yanıt D 





(PPİ # |PFJ - 20 ve elipsin odakları F'(- 8, O) ve F(8, 0) 
olduğundan |EF| — 16 br olur. 
Bu durumda PFF üçgeninin çevresi 36 br bulunur. 

Yanıt E 


AK, v) 





G4, 0) 








gi ——4ise y?”-— Ax” 464 
x“—16 


— 4x2 4 y? 64 olduğundan 


x 


2 
gt 4 1 elipsi bulunur. 


— 


Yanıt G 








A(-6, 0) ve B(6, o) noktalarına uzaklıkları toplamı 20 br 
olan noktaların geometrik yerini bulunuz. 


2 y xX> V 
Ni TAA <A t27 
A 54*71007! B) 100*6471 
2 2 2 y? 
Yy. XY. 
O) 36110071 D) 1001367! 
2 2 
> a 
B 15104“! 
e l parametrik denklemleri ile verilen elipsin 
yz3sin6 
denklemini bulunuz. 
xy x yi 4 
A) 513571 B) 3619” 
2 2 2 2 
xXx Y KY 
9 5-357! D) 35-5! 
2 2 
XY 
E) 64 t g z1 
2 2 N 
a * iy - elipsinin asal eksen uzunluğunu bulunuz. 
A) 14 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2 


2 


z . 
25 t S -1 elipsinin F odağından geçen ve x-eksenine 


dik olan kirişinin uzunluğu kaç birimdir? 


AŞ a3 O$ 03 




















2 2 
Şekilde denklemi 25 * 5 solan elips ile P noktasındaki 
elipsin normali olan d doğrusu (0, — 3) noktasında kesişi- 
yorlar. 


Buna göre P noktasının ordinatı kaçtır? 


13 


AZ B3 co » 


Çevresi 5x ve alanı 6x br? merkezcil elipsin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
A) Kalsit B) Kak et 
2 2 2 2 
XY. XY. 
9 5171 D) 411 —71 
E) Ks 


Asal eksen üzerindeki köşeleri A(2, 0) ve A'(- 2, 0) ve 
P(1, ) noktasından geçen merkezcil elipsin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x2 42y2-1 B) x2 44y7-1 


D) 2x2 4y2—-1 


C) 4x2 4 y?-1 
E) x2 4 9y? 











10. 


11. 


12. 








Ay 
4 
3 
A 
Z Z < 
B 
3 





Şekilde F noktası elipsin odaklarındarı biridir. 
Buna göre, ABİ uzunluğu kaç birimdir? 


o 4 


2x2 4 5y2 z 22 elipsine üzerindeki (1, 2) noktasından 
çizilen teğetinin denklemini bulunuz. 


A) x*5y4 11-0 B) x-4y411-0 


GC) x-5y-22 -0 D) x4*-5y-11-0 


E) x*-5y—22 -0 


2 

Kal elipsinin çevresi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
A) 4n B) 6x GO) 8x 


D) 12x E) 16x 


6x2 4 y? - 25 elipsi üzerinde P/2, y) noktasından (y > 0) 
elipsine çizilen teğetinin y-eksenini kestiği noktanın 
koordinatlarını bulunuz. 


A) (0, 12) B) (0, 16) 6) (0,20) 


D) (0,24) E) (0,25) 


Xx2 4 2y? - 2 elipsinin bir teğeti y - 2x 4 3 ise değme 
noktasının Koordinatları toplamı kaçtır? 


A -2 B-1 go D) 1 p) 2 





yogyadık - Sd. 
































HİPERBOL <> Hiperbol üzerinde alınan her P(x, y) noktasının odaklara olan 


Tani: uzaklıklarının farkı sabittir ve 2a değerine eşittir. 


Düzlemde, sabit iki noktaya olan uzaklıklan farkı sabit olan noktaların | İPF — JPFLİ) — 2a dır. 


geometrik yerine hiperbol denir. ! j 
<? Doğrultman denklemleri x—-7 a dir. 





Sabit iki noktaya hiberbolün odaklan denir. 


io 


— Asimptot denklemi y-F >xdir. 


Dp 


— Odaklardan birinden geçen ve asal eksene dik olar kirişinin uzunluğuna 
i hiperbolün parametresi denir. 








AY eme 
a 

; 3 
— 
—i 
: z 
| mem | 
İ i—o 
pi |. E > XxX 
i Odaklan F ve F' ve uzaklıkları farkı 2a ile gösterilirse; | 
| IPF' — (PFİ| > 2a ve | i 
İ e KEİ — IKF'İ — 2a olur. | 


2 | ,, 
IKF < FL) < 28 arr. | 








<> Merkezi O ve yançap uzunluğu a olan çembere hiperbolün asal 
çemberi denir. Denklemi x2 * y? — a? olur. 








<-> Merkezi O ve yançap uzunluğu b olan çembere hiperbolün yedek : ; ; mi 
çemberi denir ve denklemi Xx? * y? - b? dir. bi İ | 





<-> Merkezi hiperbolün odaklanndan biri ve yançap uzunluğu 2a olan 





çembere hiperbolün doğrultman çemberi denir. ; : in ii | 
FE c, a) ve yançapı 2a ise denhklemi 
<5 (FF nün orta noktası O hiperbolünün merkezidir. 40)? 4 y? - 4a” bulunur. ii 
> 


i 

i 

| 

i 

İl 

i ii . 
-5 Sabit olan F ve F' noktalan hiperbolün odak noktalar | F(c, O) ve yançapı 2a ise denklemi (x — c)? 4 y? — 4a? ii cc 

i 

| 


-> A ve A! noktaları hiperbolün yedek ekseni 
İAA'| - 2a uzunluğu asal (büyük) eksen uzunluğu 


(BB'| - 2b uzunluğu yedek eksen uzunluğudur. 


- |FF'| - 2c odaklar arası uzunluğudur. 





<> OAK dik üçgeninden 


G2 -a2ıb2bulunur(c>avec>bdir) 























© () Odaklar x-ekseni üzerinde ise asal eksen 





« meksenidir. Bu durumda; 











© eksenidir. 


Bu durumda; 





i 7 z ği 
< 2 i 

5“ h 7 iğ ii 

LZ -X lv -a'sbidir. 

ay iç ie 


© (iti) Bir hiperbolün merkezcil denkleminde x ve y 


— değişkenlerinden hangi değişkenin önünde işaret 





» pozitif ise, odaklar o değişkenin oluşturduğu 








“eksen üzeritidedir. 








Hiperbolün Standart (Merkezcil) Denklemi 


Merkezi orijinde ve eksenleri koordinat eksenleri olan hiperbole merkezcil 
hiperbol denir. 





P(x, y) noktalannın geometrik yerinin hiperbol olması için 


IPF') — İPFJ > 2a olması gerekir. 


Muro -Yix-o'>y -2a 
x y? 

denkleminden 5-5-1 

e Zz 


elde edilir. 





2 
5 — y -1 hiperbolünün odaklarından birini bulunuz 
A) 4,0) B) 4,0) C) (8.0) 





b? -9—b-3 


2-42432-c-5 bulunur 


Bu durumda odaklar (- 5, O) ve (5, 0) bulunur. 























Xx 2 
“Yy -1İhiperbolünde 


a” -9isea-3 
mi bulunur. 
b“ -1iseb—1 , 


Hiberbolün asimptotların denklemi y-? Px olduğundan y Tİ 


bulunur. 


















X 
FS, 0) 





a? -4isea-2 


b? -1iseb-1bulunur. e a 


© 


Gc? - a? 4 b? olduğundan 


c2-5-c- 5 olur. O halde odalkan (F/5, 0) ve F'c V5, O) olur. 


Asimptot denklemleri y—F z olduğundan y-F IX dir. 
xsasec4 


yab ei parametrik denklemlerine hiperbolün parametrik denklemi 


denir. 





x -3sec8 ve y - 2tan6 parametrik denklemleriyle verilen (X, y) noktalarının 
geometrik yerinin denklemini bulunuz. 


parametrik denklemleri hiperbolün denklemidir. 








mm! 
m — 
li 
| 
“CD 
mmm 
Nİ 
e — 
md 



































3 , i .X 

X*Zosü” cos8 “3 
in& 
y-2tan6 - tang - £ ve SİNE -7 olur. 
ie 
2g 9 
li 2 denklemler taraf tarafa çıkanlırsa; 
sin”9 , Y” 
cos?g 2 
x y..1-sine sin 9 tolur 
9 4 cos 9 
2 y 

O halde 7 1hiperbol denklemi bulunur. 





Bir asimptotunun denklemi y — 2x olan ve A(Y2,2) noktasından geçen 
hiperbolün denklemini yazınız. 








Çözüm” > 

Dx -2aol 
yazx-2x-b-2aolur. 
2 y2 2 y2 
K.Y 0 Xa 
a b a da 


2 ef 

2.1.4 

a2 a2 

1 -15a2-15a-10lur. 
a2 


O halde hiperbolün denklemi 


2 İİ. 
X—7 z1blunur. 





x2 — y - 1 hiperbolünün asimptotlanndan biri x-ekseni ile kaç derecelik 


açı yapar? 





yzxveys-—X 
asimptot denklemleri bulunur. 


Bu durumda x ekseni ile 45“ ve 135” lik açı yapar. 











İKİZKENAR HİPERBOL 


Asimptotlar birbirine dik olan hiperbole ikizkenar hiperbol denir. Hiperbolün 


asimptotlan y-# Dx olup m,.m, > — 1 isea-b bulunur. 
2 2 
Bu durmda ikizkenar hiperbolün denklemi — — 5 —1bulunur. 


> x2 — y? - at ikizkenar hiperbolün odaklan x-ekseni üzerinde olup, 
asimptotlan y - mx dir. 


#Y 











<> İkizkenar hiperbolün odaklan y-ekseni üzerinde ise denklemi 
y? — x2 - a? şeklindedir. 


Hiperbolde teğet ve normal denklemler 
2 2 
Denklemi e X s1 olan hiperbol üzerindeki P(X, yg) noktasından 
çizilen teğet denklemi 


X.Xo Y.Yo m 
— —— —-1| doğrusudur. 
i 


2 
Teğetin denkleminden normalin eğimi my —— az olduğundan normalin 
2 Xo 
” a p 
denklemi y— yg Tm (XX — Xg) doğrusudur. 
Xo 





X2 — 4y2 — 5 hiperbolünün üzerindeki A(3, 1) noktasından çizilen teğet ve 
normalinin denklemlerini bulunuz. 





2. 
5-5 21 hiperbolün denklemidir. 


â 


Teğetin denklemi 


X.Xgo Y.Yg - 
— -— -tlolduğundan 
2 g 
Xx Yy. 1 
5g 
4 


3x—4y—5—0Obulunur. 


Teğetin eğimi m z ise 
































Normalin eğimi my > — : olur. 

O halde normal doğrusunun denklemi 

y-1s- 7. -2)ise 

4x 4 3y— 11-0 bulunur. 

Bir Sen ile bir hiperbolün birbirine göre durumları 
X y 


2-5-1 hiperbolüileysm tn doğrusunun birbirlerine göre 


a 
durumları incelenirken denklemlerin ortak çözümü yapılır. 


Bu ortak çözümden x ya da y ye bağlı ikinci dereceden bir denklem 


oluşur. 
Bu denklemden 
A — b? —a2m2 4 n2 bağıntısı elde edilir. 
() b2 — a2m2 4 n? > 0 ise doğru hiperbolü iki farklı noktada keser. 
(ü) b? — a2m?2 * n2 - 0 ise doğru hiperbole teğettir. 
b2 — a2m?2 4 n? - 0 teğetlik koşuludur. 


(ii) b2 — a2m2 4 n? < 0 se doğru hiperbolü kesmez. 





4x — 2y 4 k - O doğrusu 4x? — y? - 1 hiperbolüne teğet olması için k kaç 
olmalıdır? 





4x—-2ysıkx0doğrusu2y-4xskisey-2x*t ; olur. Bu durumda 
teğetlik koşulundan 
b? -aZm?ın2-0— 


K2 
1— 447720 ise k 0 bulunur. 


2 
f 





ag —1 hiperbolünün y - 3x — 1 doğrusuna paralel teğetlerinin denk- 


lemlerini bulunuz. 





y 2x — 1 doğrusunun eğimi 3 olduğundan aranılan teğet denklemi 


y3x *n biçimindedir. 
Teğet olma koşulu 


b? -a?m?ın?-0— 





4-994n9-0—n2-77 
n—E /77 bulunur. Bu durumda paralel olan teğet denklemleri 


v-3x 4 /77 vey-3x- y77 olarak bulunur. 














anneme dük 


1. 


2. 


A(4, 0) ve B(- 4, 0) noktalarına olan uzaklıkları farkı 6 


olan noktaların geometrik yeri nedir? 


2 2 2 2 
A Ş-Ya pla giye 
2 2 2 2 
Dp Ş-İat Op E-Şei 


ax? 4 y? - 16 denklemi için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 


A) a<0Oise hiperbol denklemidir. 
B) a-0Oise paralel iki doğru denklemidir. 


C) 0<a<t1ise merkezi orijinde olan elips denklemidir. 


,. D)a-1ise çember denklemidir. 


E) a> 1 ise odakları x ekseni üzerinde olan elips denkle- 
midir. 


4 1 se 3 N 
a a parametresi ile verilen geometrik 


konik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


x2 





A) x-4y7-16 B) 4x2 4y2-16 


G) 3x2 44y2-16 D) x2 -16y2-16 


E) x2-2y7-16 


i 





5. 














2 
Şekilde XY 1 elipsinin odak noktalarından ge- 
çen, odakları A ve A' olan hiperbolün denklemini bulu- 
nuz. 


2 2 2 2 2 
> e b al a > yi 
A ğe- b 1 OB) ğş-İ-1 O oi kei 
2 2 2 
Yap api Ey: 
Mayer asi 


2 
5- Ya hiperbolünün bir asimptotunun denklemi 
nedir? 


3 
A) yağ B) yaz O y-zzx 


D) ya 2/8, E) ya x 


2 
5 — e 1 hiperbolünün x-eksenini kestiği noktalar A 


ve A ise JAA'| uzunluğu kaç birimdir? 


A) 4 B) 5 G6) 6 D) 8 E) 10 


























A(2, 0) ve B(- 2, 0) noktalarına uzaklıkları farkı 2/2 


olan geometrik yerini bulunuz. 


a) 2 -2yP-1 B) 2x2 -y?-1 
O 2 -4y2-1 D) #ö-y?-1 
E) 2 —y2 1 





x2 — 2y - 1 hiperbolüne üzerindeki A(- 3, 2) noktasın- 


dan çizilen teğetin denklemini bulunuz. 
A) 3x-4y41-0 B) 4y-3x4 1-0 
GC) 3x44y4x1-0 D) 2x-y41-0 


E) 4x-2y-1-0 


Bir üçgenin iki köşesinin koordinatlan A(- 2, 0) ve B(2, O) 
dır. 

Buüçgenin değişken e üzerinde bulunduğu 
doğruların eğimleri çarpımı 3 olduğuna göre bu kö- 


şenin geometrik yerinin denklemini bulunuz. 
B) y?—x2-4 C) x-2y? -4 


p) 4x2 -y? -1 


A) x2-y7 -4 


D) 2x2 -y? -4 





e a e 














10. K.Y hiperbolü iley-mx #4 doğrusunun teğet 


Sinai için m kaç olmalıdır? 
yy 2 Bp8 92 DYE Bp VE 


11. Odaklarından biri F'(-6, 0) ve asal eksen uzunluğu 8 br 
olan hiperbolün denklemini bulunuz. 


z 
2 y2 xX y 
Xx b el B) 25---İ 
A 135-7071 ) 20-16 
2 
2 z xX y 
XY. D) 5-321 
O İ5-ig“1 ) 18-3 
2 
xy. 
BD 54-367! 


12. 4x2 —y? - 1 hiperbolünün asimptotları arasındaki açi- 


nın sinüsü kaçtır? 





i 
: 
i 
i 
İ 
i 
İ 








1. 


ÇÖZÜMLER 


A(4, O) ve B(- 4, 0) noktalanna uzaklıklar farkı 6 olan nok- 
taların geometrik yeri hiperboldür. 


İY 





F4,0) FA, 0) 





IPFI — |PF| x2a-6—a-30olur 
G-4vec? -b? 4 a? olduğundan b-—y7 bulunur. 


2 2 
O halde hiperbolün denklemi 5-2-1 bulunur. 


Yanıt D 


ax? 4 y? - 16 denleminde 


A) a<0Oise hiperbol belirtir. 


B)a-0isey-4vey--—4 şeklinde paralel iki doğru 
belirtir. 


C) O<a <1 ise merkezcil elips belirtir. 


D)a-tisex?4y? -16 (0, O) merkezli 4 yarıçaplı çember 
belirtir. 


E) a > 1 ise odaklan y-ekseninde olan elips belirtir, bu 
durumda E seçeneği yanlıştır. 





Yanıt E 
v4 İİ 
X“sina Ne Yana 
ise Ni 
ina-İ 1 ,X 
SMA Xx mg-2 
COSX 
sina, “Y 


2 2 
Xx 2 i cos'a 
ig -y 2 — ——— 2 2 - olur, 
16 sina  sinZa 
xXx 2 
Bu durumda 5 Y iise 


Xx? — 16y2 - 16 hiperblü elde edilir. 


Yanıt D 




















Hiperbolde 2a -8>a-4vec-50olur 
Bu durumda c? -a2 4b2? b -30lur. 


Bu durumda hiperbolün denklemi 
x2 y 
6-5 1 bulunur. 


Yanıt C 





2 
12 
b 


y? 
-gzisa-2/3 ve 
b 


3 bulunur. 
Hiperbolün asimptot denklemleri 


yzf bx oldiğundan | 





yap. xay- 


55 x bulunur. | 


Yanıt E 





y 
25 1 hiperbolünde 


2 
a“ -9isea-3olur. 
Bu durumda A(8, O) ve A-3, 0) olur. 
JAAJ — 6 olarak bulunur. 


YanıtC 














7.  A(2, 0) ve B(-2, O) noktalarına uzaklıklan farkı 2/2 olan 
noktaların kümesi (geometrik yeri) hiperbol belirtir. 


iY 











IPF' — |PF| - 2a - 2/2 — 

a-v2 vec-2 bulunur. 

G2 -a24b74-24b7— b” -2 
bulunur. 

Bu durumda hiperbolün denklemi 
Ee x -y? -2 

ikizkenar hiperbolü bulunur. 


Yanıt E 
8 x-2y' 


Hiperbolü elde edilir. 


Pig; Yo) üzerindeki noktadan çizilen teğet denklemi; 














X.Xgo  Y-Yg pm 
— - > - olduğundan 
a” b? 
Xİ 1 3x 4 4y e ta bulunur. 
2 
Yanıt G 
AL2,0 
9, Kü 
B(2, 0) Gi, y) 
Mac Meg : ise 
Li 
Xxr:2'x-2 2 ya 2 
2y? -x2 4x? -2y” -4bulunur. 


Yanıt G 

















2 


2 
10. X -X 21 hiperbolü y - mx 4 4 doğrusuna teğet ise te- 


ğet olma koşulundan b? —a?m? 4n?-0— 
9-5.m? 4 16-025 -5m”— 


m v5 bulunur. 


Yanıt D 
11. F'(6, O) ve asal ekseni 8 brise; 
c-6ve2a-8—a-4bulunur. 
G2 -a2ıb2ise36-164b7—b7-20dir. 
Hiperbolün denklemi 
2 
e) a 
156756 1 bulunur. 
Yanıt A 


2 
12. #-y 1 A -yi-1 


4 N 
olur. Hiperbolün asimptotlanın denklemi yerEx oldu- 


ğundan 


ysFİx-y2#2x bulunur. 


2 


Hiperbolün eğimlerim, x-2vem,-2 bulunur. 


Aralarındaki açi a İse 


-M2 -2-2 Api 
tana Si rmm, iza -2 bulunur. 





Bu durumda sina — 3 olur. 


Yanıt D 




















1. 


2. 


PG, y) noktasının A(2, O) ve B(- 2, 0) noktalarına olan 
uzaklıklan toplamı 8 dir. 


Buna göre P noktasının geometrik yerini denklemini 
bulunuz. 


A) 3x2 4 4y? -64 
B) 3x2 4 4y? -48 
C) 4x2 4 3y? 48 
D) 3x2 4 4y? -86 


E) 4x2 4 3y2 — 36 


 16x2— 9y? - 144 hiperbolünün bir odağının, bir asimp- 


totuna uzaklığı en az kaç birimdir? 


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 Ep 8 


2 e 
15-51 hiperbolünün odaklar arasındaki uzaklığı 


kaç birimdir? 


A) 6 B) 8 





5. 


6. 


IX —y#m0 doğrusunun x? — 2y2 - 1 hiperbolüne te- 
ğet olması için, m kaç olmalıdır? 


ay 2 B) v2 


5 Cc) 22 


pi 





3 


2x2 4 8y? - 35 elipsi üzerinde A/2, — 3) noktasından 
çizilen teğete ait normalinin denklemi nedir? 


A) 9x 44y—6-0 
B) 9x k4y 46-0 
C) 4x—9y—-6-0 
D) 9x4 4y—-8-0 


E) 9x-4y—-8-0 


9X2 — 10Bx — 64y? — 252 - 0 hiperbolünün asimptotla- 
rından biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x*8y-—18-0 
B) 8x*3y-18-0 
GC) 3x—8y—18-0 
D) 8x-3y-18-0 


E) x-y-6-0 


























7. Bir odağı F(4, 0) ve bu odağa ait doğrultman denklemi 


xz2 olan hiperbolün denklemini yazınız. 


A) X -y2 -4 
B) Xx -y? -8 
C) x2 -4y7-1 
D) 4x7 -y? -1 


E) x7 —y? - 16 


8. Odağı F(4, 0) ve doğrultmanı x * 4 - 0 olan parabolün 


denklemini bulunuz. 


A) y2 4x B) y? -8x 


D) xE - 8y 


8. A(2, 0) noktasına ve x - 1 doğrusuna uzaklıkları eşit 
olan noktaların geometrik yerinin denklemini bulu- 


nuz. 
A) y?2-x-3 


D) y?7-2x43 





GC) y? - 16x 


E) x2-16y 


B) y?-x43 GC) y? - 2x 


E) y2-2x-3 





10. y? - 4x parabolüne üzerindeki Af1, 2) noktasından çi- 











zilen teğetinin denklemini bulunuz. 


A) y>x-1 


D) yexs2 


11. y? - 6x parabolünün odağının apsisi aşağıdakilerden 


hangisidir? 


12. x? — 3y? - 3 hiperbolünün 


B) 1 


B) yex#1 


02 


küçük açı kaç derecedir? 


A) 15 


B) 30 


C) 45 


E) yzx-4 








GC) yex-2 





asimptotları arasındaki 


























